ni 
a 


nm 


PHYSIKALISCH-CHEMISCHE 
TABELLEN 


DER 


ANORGANISCHEN CHEMIE 


VON 


DR. KARL von BUCHKA, 


A. 0. PROFESSOR DER CHEMIE AN DER UNIVERSITAT GOTTINGEN. 


CS ee Oe ee ee) 


ERGANZUNGSBAND 


aU 


0. Dammer’s Handbuch der anorganischen Chemie“. 


Gene ee Te ae Eee, 


STUTTGART. 
VERLAG VON FERDINAND ENKE. 
1895. 


Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart. 


Vorwort. 


Jn dem Vorwort zum yHandbuch der anorganischen Chemie‘ 
von O. Dammer findet sich die Bemerkung, dass fiir den Schluss 
dieses Werkes grissere tabellarische Zusammenstellungen in Aussicht 
genommen seien (a. a. O., Band I, p. IV). Diese tibergebe ich jetzt, 
einer an mich ergangenen Aufforderung Folge leistend, in den vor- 
hegenden Tabellen der Oeffentlichkeit. 

Ueber den Zweck und die Ausfiithrung dieser Arbeit mégen mir 
an dieser Stelle einige Bemerkungen gestattet sein. 

Bei der Bearbeitung des Handbuches der anorganischen Chemie 
ist mit Recht ein besonderer Werth auf eine méglichst grosse Voll- 
standigkeit der Angaben iiber die physikalischen und chemischen Higen- 
schaften der Elemente und ihrer Verbindungen gelegt worden, und 
durch die gemeinsame Arbeit einer grossen Anzahl von Gelehrten ist 
ein tiberaus werthvolles Beobachtungsmaterial in jenem Werke zusammen- 
getragen worden. Dadurch ist das Handbuch schon jetzt zu einem 
unentbehrlichen Rathgeber fiir einen Jeden geworden, der auf dem 
Gebiete der anorganischen Chemie wissenschaftlich oder praktisch 
thitig ist. . 

Die ganze Anordnung des Stoffes in dem Handbuch bringt es 
aber nothwendig mit sich, dass sich jene Angaben durch das ganze 
Werk zerstreut finden. Dadurch wird ihre Benutzung fiir einen Jeden, 
der sich zu irgend einem Zwecke iiber bestimmte physikalische oder 
chemische Higenschaften einzelner Kérper oder ganzer Kérperklassen 
unterrichten will, wesentlich erschwert.. 

Durch die tabellarische Zusammenstellung der wichtigsten hierher _ 
gehérigen Arbeitsergebnisse soll diesem Umstande nach Méglichkeit 
abgeholfen und das zur Zeit vorliegende Beobachtungsmaterial tiber- 
sichtlich geordnet und méglichst vollsténdig den Fachgenossen fiir den 
Gebrauch bei wissenschaftlichen oder praktischen Arbeiten auf dem 
Gebiete der anorganischen Chemie tibergeben werden. Um die Brauch- 
barkeit des Werkes fiir die Laboratoriumspraxis zu erhéhen, habe ich 
auch Tabellen zur chemischen Analyse beigefiigt. 

Meine Arbeit wurde durch den Umstand wesentlich erleichtert, 
dass schon eine Reihe von werthvollen Vorarbeiten auf diesem Gebiete 
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vorlag. Des in dem Handbuche angesammelten reichhaltigen Materiales 
habe ich bereits Erwahnung gethan. Durch Hinweise auf die betreffenden 
Stellen des Handbuches ist einem Jeden die Méglichkeit gegeben, sich 
dort tiber die Originalarbeiten im einzelnen Falle zu unterrichten. 
Ferner wurde meine Arbeit sehr wesentlich durch die ausgezeichneten 
,Physikalisch-chemischen Tabellen* von H. Landolt und R. Bornstein 
(2. Auflage, Berlin 1894) geférdert, deren Angaben verschiedentlich zur 
Vergleichung und Vervollstandigung des anderweitig schon gesammelten 
Materiales herangezogen wurden. Andere Werke und neuere Original- 
arbeiten, die benutzt wurden, sind an den betreffenden Stellen erwahnt 
worden. Durch die Berticksichtigung dieser Arbeiten wurde es méglich, 
die Angaben des Handbuches nach verschiedenen Richtungen hin noch 
zu vervollstindigen und zu erganzen. 

Wenn sich trotzdem noch manche Liicken in den mitgetheilten 
Tabellen finden werden, so mége dies durch die foleenden Umstinde 
seine Erklarung und Entschuldigung finden. 

Zunichst ist die experimentelle Durcharbeitung des umfangreichen 
Gebietes der anorganischen Chemie zur Zeit noch eine sehr ungleich- 
missige und vielfach unvollstandige geblieben, und es bietet sich hier 
den Fachgenossen ein reiches Feld fiir eine voraussichtlich allerdings 
miihselige, aber doch sehr lohnende Arbeit dar. 

Andererseits bin ich mit aber auch sehr wohl bewusst, dass trotz 
des Strebens nach méglichster Vollstiindigkeit bei der grossen Fiille 
des zu bearbeitenden Materiales nicht alle einschlagenden Arbeiten eine 
geniigende Beriicksichtigung gefunden haben mégen. Auch war aus 
dem Grunde eine gewisse Riticksichtnahme bei der Auswahl der in die 
Tabellen aufzunehmenden Daten erforderlich, weil die urspriinglich auf 
einen viel geringeren Umfang veranschlagte Arbeit bald eine erheblich 
gréssere Ausdehnung angenommen hatte. Fiir alle mir zugehenden 
Berichtigungen und Ergiinzungen werde ich aber allen den auf diesem 
Gebiete arbeitenden Fachgenossen sehr dankbar sein. 

Schhesslich gebiihrt der Verlagsbuchhandlung noch mein besonderer 
Dank fiir das bei der Ausftihrung dieser Arbeit bewiesene Entgegen- 
kommen und fiir den héchst sorgfiltigen und korrekten Druck der 
Tabellen. 


Gottingen, im Juli 1895. 


Karl von Buchka. 
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Die Ses sind die gleichen wie in dem ,Handbuch der anorganischen 


Chemie‘ (s. Bd. I, p. XI f.). 


Ferner sind ae drei Bande des Handbuches wie folgt bezeichnet: 


Erster Band = I. 

Zweiter Band, Erster Theil = ITa. 
Zweiter Band, Zweiter Theil = IIb. 
Dritter Band = III. 


I. Maass- und Gewichtseinheiten. Das metrische System. 


Als Grundeinheit der Maasse und Gewichte war urspriinglich der 
einzehntelmillionste Theil eines Meridian-Quadranten angenommen, oder 
genau die Linge von 443,296 alten Pariser Linien. Es gilt als Einheit 
das aus Platin-Iridium gefertigte und in Paris aufbewahrte Urmaass, das 
bei einer Temperatur von 0° die als Meter bezeichnete Linge aufweist. 


1. Lingenmaasse. 


1 Kilometer (km) = 1000 Meter. 

1 Meter (m) = 448,296 alten Pariser Linien. 
1 Decimeter (dm) = 0,1 Meter. 

1 Centimeter (cm) = 0,01 Meter. 

1 Millimeter (mm) = 0,001 Meter. 


2. Fliuchenmaasse. 


1 Hektar (ha) = 100 Ar = 10,000 Quadratmeter. 
1 Ar (a) = 100 Quadratmeter. 


3. Hohlmaasse. 


1 Hektoliter (hl) = 100 Liter. : 
1 Dekaliter (dl) = 10 Liter. 
1 Liter (1) =1 Kubikdecimeter (chdm) = 1000 Kubikcentimeter (cc), 


4. Kérpermaasse. 


1 Dekastere = 10 Ster. 
1 Stere = 1 Kubikmeter (chm). 


5. Gewichte. 
1 Tonne (t) = 1000 Kilogramm (kg), oder Gewicht von 1 chm 
Wasser. 

1 Kilogramm (kg) = 1000 Gramm, oder Gewicht von | | Wasser 
bei 4° C. in der Luftleere. 

Pfund = 0,5 kg = 500 Gramm. 

Gramm (g) = Gewicht von 1 cc Wasser bei 4°. 

Decigramm (dg) = 0,1 Gramm. 

Centigramm (cg) = 0,01 Gramm. 

Milligramm (mg) = 0,001 Gramm. 
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1. Tabelle der chemischen Elemente. 


Atom- Jahr der Ent- 
Sym- : Molekular- 
Namen | CO es gewicht Valenz | See Pees 
+ 
Aluminium ') Al 27,04 54,08 4, das 1827 
Doppelatom Wohler. 
6werthig 
Antimon ”) Sh | 119,60 [InhohenTem-| 3 u. 5 1460 
peraturen Basilius Valen- 
grosserals Sho tinus. 
’ | und kleiner 
als Sb3. 
Arsen *) As | 74,90 As, 3.9 13. Jahrhundert 
in Weissglut Albertus 
kleiner. Magnus. 
Baryum *) Ba | 136,90 — 2 1808 
Davy. 
Beryllium B) Be 9,08 = 2 1828 
W ohler u. Bussy. 
Blei °) Pb | 206,39 Pb, (2) 2 y. 4 | Schon von Plinius 
2 beschrieben. 
Bor *) B 10,9 ZL.o 3 | 1808 
Gay-Lussac und 
Thénard. 
Brom *) Br 79,76 159,52 is 1826 
Balard. 
Cadmium °) Od ).111,70 112 2 1841 
Stromeyer 
Casium '°) Cs | 182,70 = 1 1861 
Bunsen und 
Kirchhoff. 
Calcium 1) Ca 39,91 rae 2 1808 
Davy. 
Cerium +”) Ce | 141,20 a 3 u. 4 1839 
Mosander. 
Chlor 4°) Cl 35,37 70,74 4. 1774 
B25 0. 7) Scheele. 
Chrom !*) Cr | 52,45 — 2 bis 6 1797 
Vauquelin. 
Decipium 1°) | Dp | 171,00 — 3 1878 
Delafontaine. 
Hisen 1°) Fe 55,88 — 2,4 u. 6 | Seit den altesten 
Zeiten bekannt. 
Erbium *") Er | 166,00 — 3 1843 
Mosander. 
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Atom- 


Sym- 4 Molekular- Jahr der Ent- 
Namen y gewicht | "0 ©<u Valenz deckung und Namen 
bol (H = 1) erent j des Entdeckers 
Fluor !8) Fl 19,06 38,12 1 1886 
| Moissan. 
Gallium 1°) Gan 69;90)=-/) > = _ 4, das 1875 
Doppelatom Lecog de Bois 
| 6werthig baudran. 
Germanium?°)| Ge | 72,32 — 4 1886 
Winkler. 
Gold 22) Au | 196,70 com 1 ue 3 Seit den dltesten 
Zeiten bekannt. 
Indium 2?) In | 113,60 = 4, das 1863 
Doppelatom Reich und 
Owerthig Richter. 
Tridium 2°) Ir | 192,50 —— 2,4,6u.8 1802 
Smithson 
Tennant. 
Jod ?4) J | 126,54 253,08 | 1,3,5u.7 1812 
Courtois. 
Kalium ?°) K sies30,03 = 1 1807 
Davy. 
Kobalt ?°) Co 59,3678 — 2 U. 3 1735 
Brand. 
Kohlenstoff?"); © 11.97). -} ax 4 Seit den iltesten 
| Zeiten bekannt. 
Kupfer ?) Cu | 63,18 |126,36(2))_ 2, das Seit den dltesten 
Doppelatom Zeiten bekannt. 
gleichfalls 
2werthig 
Lanthan ?°) La | 138,00 — 3 1839 
Mosander. 
Lithium °°) Li 7,01 = i} 1807 
Davy. 
Magnesium *")| Mg | 24,30 — 2 1830 
Liebig und Bussy. 
Mangan *?) Mnf 54: 205% i= 2,4,6u.8 1807 
Gahbn und John. 
Molybdin**) | Mo!) 95,9 | — _ 12,4,5,6u.8 1790 
: Hjelm. 
Natrium **) Na | 22,995 = 1 1807 
Davy. 
Neodym °°) Nd | 140,8 at 3 1885 
| Auer von Wels- 
bach. 
Nickel °°) So te ee 2 4 8 (0) 1751 
Cronstedt. 
Niobium °7) Nb | 93,7 187,4 5 1801 
Hatschett. 
Osmium *°) Os 191 — 2,4,6u.8 1808 
| Tennant. 
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4 
emmacgis GAS Tae ee 
Atom- Jahr der Ent- 
Syme cwichbs| 1 eae al ee Niel deckung und Namen 
Seas bol (i — 1) gewicht pried des ides 
Palladium *°) | Pd | 106,20 — 2u. 4 18038 
Wollaston. 
Phosphor *°) i? 30,96 124, oO 1674 
bei Weissglut Brand und 
niedriger 1676 Kunckel. 
Platin +1) Pt | 194,30 — 2u. 4 1750 
Waston. 
Praseodym**) | Pr | 143,60 -- 3 1885 
Auer v. Welsbach. 
‘Iher?3 199.80 200 2, das Doppel-| Zuerst 300 v. Chr. 
ee be) Be . atom gleich: bei Theophrast 
falls 2werthig erwihnt. 
Rhodium “*) Rh | 104,1 — 2u. 4, das 1803 
Doppelatom | Wollaston. 
6 werthig 
Rubidium *°) Rb 85,2 a= if 1861 
Bunsen und 
Kirchhoff. 
Ruthenium #°); Ru | 103,5 = 2u. 4, das 1845 
Doppelatom Claus. 
6 werthig 
Samarium ?‘) | Sm 150 — 3 1879 
Lecog de Bois- 
baudran. 
Sauerstoff **) O 15,96 31,92; a 1774 
als Ozon Priestley und 
47,88 1775 Scheele. 
Scandium *”) Sc | 48,97 = 4, das 1879 
Doppelatom | Nilson und Cleve. 
6 werthig 
Schwefel °°) S 31,98 | 255,84 (= Sg) 2y.4 Schon im Alterthum 
in niedriger u. bekannt. 
63,96 (= 89) 
in d. héchsten 
Temperatur. 
Selen ®2) Se | 78,87 | 157,74 Qu. 4 1817 
in hohen Tem- Berzelius. 
peraturen 
Silber °?) Ag | 107,66 = 1 Seit den Altesten 
Zeiten bekannt. 
Silicium 5?) Si 28,3 = 4 1823 
Berzelius. 
Stickstoff>*) | N | 14,01 | 28,02 3u. 5 1772 
Rutherford. 
Strontium °°). | Sr’ | 87,3 — 2 1808 
Davy. 
Tantal °°) Ta 182 364 5 1802 
Eckeberg. 
Tellur °”) Te | 125,00 255,40 2u.4 1782 
Miller von 


Reichenstein. 
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| 
|  Atom- Molekular: Jahr der Ent- 


Sym- : 
Namen y gewicht . Valenz deckung und Namen 
ee (H = 1) Beveichs des fintdeckere 
: = - ai 
Thallium 8) cede, <0 407,40 ibis 1861 
Crookes und 
1862 Lamy. 
Thorium *°) Th 232 -- 4 1828 
Berzelius. 
Titan ee) Ti 48,0 — 4 1791 
Gregor und 
1795 Klaproth. 
Uran §?) U 239 = (2, 3) 4 (5), 1789 
6u. 8 Klaproth und 
1840 Péligot. 
Vanadium °”) | V 51,1 102,2 3; 5 1831 
Berzelius. 
Wasserstoff §°)) H 1 2 1 17838 
Lavoisier. 
Wismuth °*) Bi | 207,30 tse | 3u.5 {Schon im 15. Jahrh. 
: von Basilius Va- 
lentinus erwahnt. 
Wolfram Se) W 183,6 — 2, 4,5 u.6 1781 


Scheele und 1788 
Jos. und Fausto 


d’Elhujar. 
Ytterbium **) | Yb | 172,6 —= S 1878 
Marignace. 
Yttrium °") vs 88,9 = 3 1794 
Gadolin. 
Zink °8) Zn 65,10 a 2 Schon im 15. Jahrh. 


von Basilius Va- 
lentinus u. Para- 
celsus erwihnt. 


Zinn °°) Sn | 118.8 -— 2u. 4 Seit den altesten 
é Zeiten bekannt. 
Zirkonium’?°) | Zr | 90,4 — 4 1789 
Klaproth. 


1) TH, 78 u. 87. 7) Ila, 187 u.191. %) Ia, 159. 4) Ifb, 348f. °) Ib, 397 
- u, 399. °) Ib, 506 u.513. 7%) III, 55 u.58. *%) I, 518 u. 523. °) Ib, 488 u. 490. 
1) IIb, 241 f. 1) Ib, 292 u. 294. 1%) IL, 11u. 15. 1) I, 465 u. 480. 34) IIL, 523 
u. 525. 1) TIL, 52. 1) Ill, 287 u. 292. 1%) Ill, 43. 1) I, 580 u. 588. 29) IIL, 219 
u. 221. 7°) Ia, 599 u. 600 f. 4) IIL, 750 u. 758. 22) IIL, 225 u.926f. °*) IIL 994 
u. 900. 4) I, 587 u. 547 f. *5) Ib, 1 u.6. 2°) TIL, 390 u. 398. 2%) Ila, 244 u. 975 f. 
28) IIb, 624 u. 640. %) IIT, 27 u. 29. *%) Ib, 209 u. 213. *4) IIb, 409 u. 412. 
$2) III, 231 u. 233. #4) III, 589 u. 590 f. *4) Ib, 110 u. 114. *) III, 35 u. 41. 
36) IN, 488 u. 495. *7) IIT, 740 f. 8%) Il, 915 u. 918. *) III, 874 u. 877. 4) Ia, 84 
u. 96. *) TI, 784 u..787. 4%) III, 35 u. 42. 4%) Ib, 830 u. 836. 44) TIL, 860 u. 863 f. 
45) Ib, 229 u. 233. 4°) II], 848 u. 851. 47) Tf, 49. 43) I, 377 u. 887f. 4) III, 216. 
50) J, 596 u.605f. 1) I, 671 u. 676. °%) Ib, 744 u. 756f, 8) Ia, 441 u. 450 f. 
*4) Ila, 1u.5. *) Ib, 329 u. 330. °°) III, 731 u. 732. 5”) I, 713 u. 716. 58) IL b, 587 
u. 591. 5°) Ia, 691 u. 692 f. °°) Ia, 549 u.554f %) IIL, 679 u. 681. °) III, 701 
u. 703. °) I, 361. °4) Ila, 223 u. 226 f. °) III, 682 u. 683f. °) III, 58 u. 54. 
87) IT, 1u.6. %) Ib, 454u. 458. °°) Ia, 688 u.641f. 7) Ila, 610 u. 614. 


6 IL. Die Atomgewichte der Hlemente. 
2. Atomgewichte der Elemente *), 
-nach L. Meyer und Seubert, Ostwald und Noyes. 
Atomgewichte 
Substanz Symbol nach L. Meyer nach Ostwald| nach Noyes 

und Seubert 0 = 16 416 
a lal = il 
Wasserstoft H 1,000 1,0032 1,007 
Lithium li 101 7,030 7,03 
Beryllium Be O08 9,10 = 
Bor B 10,9 11,0 10,93 
Kohlenstoff C 11,97 12,003 12,00 
Stickstoff N 14,01 ~ 14,041 14,04 
Sauerstoff ae 15,96 16,000 16,00 
Fluor Fl 19,06 18,99 19,11 
Natrium i Na 22,995 23,058 23,05 
Magnesium | Me 24.8 24,38 24,00 
Aluminium Al 27,04 27,08 2 iad 
Silicium Si 28,3 28,40 28,07 
Phosphor P 30,96 31,03 31,04 
Schwefel S 31,98 32,063 32,06 
Chlor pee Ol 35,37 35,453 35,45 
Kalium K 39,03 39,136 39,13 
Calcium Ca 39,91 40 40,01 — 
Scandium Se 43,97 44,09 a 
Titan be 48,0 48,138 — 
Vanadium V 51,1 51,21 — 
Chrom Cr 52,45 52,15 52,58 
Mangan Mn 54,8 55,09 54,93 
Hisen Fe 55,88 56,0 56,02 
Nickel *) Ni 58,7155 58,5 58,74 
Kobalt *) Co 59,3678 DO yk 58,75 
Kupfer Cu 63,18 63,44 63,34 
Zink | Zn 65,10 65,38 65,04 
Gallium Ga Oo;7 69.9 _ 
Germanium Ge 72,32 72,32 ae 
Arsen As 74,9 75,00 75,1 
Selen Se 78,87 79,07 — 
Brom Br 79,76 79,963 79,96 
Rubidium Rb 85,2 85,44 — 
Strontium Sr 87,3 87,52 87,52 
Yttrium Y 88,9 89,0 — 


2. Atomgewichte der Elemente. 
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eee ee 


Atomgewichte 


Substanz Symbol thd Seubert nach Os twall : nach Noyes 
Zirkonium Zr 90,4 90,67 — 
Niobium Nb 93,7 94,2 a 
Molybdin Mo 95,9 26,0 
Rhodium Rh 104,1 103,1 —~ 
Ruthenium Ru 103,5 103,8 o 
Palladium Pd 106,20 106,7 — 
Silber Ag 107,66 107,938 107,93 
Cadmium Cd sey. 112,08 111,98 
Indium In 113,6 1138,7 — 
Zinn Sn 118,8 118,10 117,64 
Antimon Sb 119,6 120,29 oe 
Tellur Te 125,0 125,0 — 
Jod ul 126,54 126,864 126,86 
Casium Cs 132,7 132,88 —_ 
Baryum Ba 136,9 137,04 137,2 
Lanthan La 138 138,5 — 
Cer Ce 141,20 140,2 — 
Neodym Nd 140,4 140,8 — 
Praseodym Pr 143,2 143,6 — 
Samarium Sa 149,6 150 — 
Erbium Er 165,5 166 — 
Decipium Dp 170,5 171 — 
Ytterbium Yb 172,6 173,2 ~~ 
Tantal Ta 182 182,8 — 
Wolfram WwW 183,6 184,0 — 
Osmium Os 191 191,6 — 
Iridium Ir 192,5 193,18 —- 
Platin Pt 194,3 194,83 194,78 
Gold Au 196,7 197,25 195,69 
Quecksilber Hg 199,8 200,4 200,3 
Thallium Tl 203,7 204,15 204,2 
Blei Pb 206,39 206,911 206,91 
Wismuth Bi 207,3 208,01 208 
Thorium Th 232,0 232,4 — 
Uran U 239,0 239,4 240,4 


eens 1S. 


2) Cl. Winkler, Zeitschr. f. anorgan. Chemie, VIJI, 1—11. 


II. Die Atomgewichte der Elemente. 


3. Die wichtigsten physikalischen Kigenschaften der Elemente. 


(Farbe und Aggregatzustand, Krystallform, Schmelzpunkt, Siedepunkt 
und spezifisches Gewicht.) 


Farbe u. Aggre- 


Namen atzustand bei| Krystall- | Schmelz- : Spezifisches 
des HKlements EB cotaliohet ce punkt Siedepunkt Gewicht 
Temperatur 
ini 1 Zinnweiss, | Octaéder. | 700°, 600°,| Liasst sich | Geschmolzen 
Ss einina) alg Pulver 850°. nicht ver- 2,56 ; 
grau; fest. dampfen. gegossen 
2 2,78 bis 2,769; 
gehiammert 
2,67 u. 2,75; 
gewalzt 2,65; 
gezogen 2,70; 
als Draht 
2,664 bis 2,67; 
chemisch rem 
2,583 bei 4°; 
Mittelwerth 
2,67. 
Antimon ”) Silberweiss,| Stumpfe | 432°, 440°,| Zwischen | 6,7006, 6,702, 
metallglin- | Rhombo- Hey, 1090 und—| 6,712, 6,715, 
zend; fest; éder. 1600 °; 6,725 b. 6,737, 
spréde. tiber 1300°. | 6,860, 6,697; 
gegossen 
6,641; 
Mittelwerth 
6,72. 
Arsen *) Zinnweiss, ins) Rhombo- |In dunkler| In dunkler | a) Krystalli- 
Stahlgraue ; éder. Rothglut Rothglut | sirt 5,395 bei 
metallglin- fliicht. ohne|  fliichtig. NE Saree 
zend; fest. zu schmel- 5,6281, 5,709 
Nicht hart, zen, unter bei 19°, 
spréde. héherem Dif OW OF 
Druck 5,76, 5,959; 
schmelzbar Mittelwerth 
zwischen 5,6975 
446 u. 457°, b) amorph 
4,710 bei 14° 
Baryum 4) Gelbes —= Schmilzt = — 
i Pulver. schwerer als 
Gusseisen. 
Beryllium °) Weisses |Hexagonale| Unter = 1,64, 2,1. 
Metall. Krystalle. 1000 °. 
Blei °) Blaulich- Regel- |262°, 282°) Zwischen ase Oy 
grauesMetall:| miassige /312°, 322° 1450 und /11,352, 11,358, 
auf frischem| Octaéder. |325°, 334°, 1500 °. 11,889, 11,445, 
Schnitt Sep SIR 111,370 bei 4°, 
lebhaft Boies 11,376 b. 14°. 
glinzend. Mittelwerth 
11,37. 
Bor *) a) Amorph: a Schmilzt — Grésser als 
braun- zwisch. den 1,8. 
schwarzes Polen einer 
Pulver. Batterie von 
600 Bunsen- 


elementen. 
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Farbe u. Aggre- 


Namen gatzustand bei| Krystall- Schmelz- Sied a, Spezifisches 
des Elements | gewohnlicher form punkt een noes Gewicht 
Temperatur 
b) Krystalli- | Quadra- —_ = 9,5345 und 
sirt: tische oder 2,615. 
schwarze, me-| monokline 
tallglinzende| Krystalle. 
Blattchen, in 
diinnen Blitt- 
chen der Kry- 
stalle dunkel 
roth, oder 
farblose bis 
hellgelbe Kry- 
stalle. 
Brom °) Dunkel- — 10") 63° bei | 2,966, 2,98 bis 
; braunrothe —18bis 20°,} 759,7 mm | 2,99 bei 15°, 
Flissigkeit; —95°, |Druck, 63,05°| 3,18824b.0°u. 
bei — 7,2 bis —21°, bei 760 mm, | 2,98218 beim 
7,3° zu einer —24,5°: | 63,07°, 62°, | Siedepunkt, 
braunen sorgfiltig [59,5 bis 59,75°| 38,1875 bei 0°, 
Masse yon gereinigtes | bei 751 mm,| 2,9483 beim 
muscheligem Brom | 59,27°, 58,6°| Siedepunkt, 
Bruch er- —17,5 bis 8°,| bei 760 mm,| 3,25 beim 
starrend. —7 b. 7,45°,) 58,4° bei Schmelz- 
3 49 mani oOo punkt, 
—7,32°. | bei 760 mm, | 3,18718 b. 0°; 
57,65° bei | Mittelwerth 
749,8 mm, 3,1. 
58,85° bei 
755,8 mm. 
Cadmium *) Weisses | Octaéder. |315 bis316°,| 720°, 770°, | Fltssig 7,989; 
zihes, ziem- BOAO, Gyrere 860°. erstarrt 8,67, 
-| lich weiches 810 bis 320°. 8,604, 8,6355, 
Metall. 8,677, 8,75; 
gehammert 
8,6944, 9,05, 
8,667; 
Mittelwerth 
8,72. 
Caesium art Silberweisses = 26 bis 27°. — 1,88 bei 15°. 
dehnbares, 
sehr weiches 
Metall. 
: 4 | Cdt eT. : 
11 Gelbes Me- — Schmilzt in — 1,57 78, lhoos 
ae! tall. Rothgliih- 1,6 bis 1,8. 
hitze. 
Cerium 1?) Glanzendes, — Schmilzt — 6,628, nach 
politur- leichter als dem Um- 
fihiges und Silber, schmelzen 
hammerbares schwerer als 6,728. 
Metall. Antimon. 


10 Il. Die Atomgewichte der Elemente. 
RS SR EE SES SSS SE AT SET SE SE TS A YT SS 
Namen. | ,| watonstand he mkryetall |acehuiele- |e Spezifisches 
des Hlements | ge¢wohnlicher form punkt Sev, Gewicht 
Temperatur 
13 Griinlich- _ — | —33,6° bei | a) Gasformig 
cor gelbes Gas; 760 mm (gegen Luft) 
wird bei 15° Druck. 2,47, 2,4482 ; 
durch einen me oniee 
Druck von 4 a.a.O.) bei 
Atmosphiiren, 20° 2,4807, 
b. 12,5° durch 50° 2.4788, 
8,5 Atmosphi- oe pe 
ren, bei 0° | toQewes ; 
durch 6 Atmo- ; 200° 2,4502; 
sphiiren und oe 
bei —35° a. a. O.) zwi- 
untergewoéhn- schen 20 und 
lichem Druck 200° SG 
zu einer == 24855 
dunkelgriin- —0,00017 T; 
gelben Fliis- bei Tempera- 
sigkeit con- turen ober- 
densirt; er- halb 1200° 
starrt bei (bis 1567°) 
— 102°. —wlooe 
b) Flissig 
133. 
Chrom if) Hellgraues, | Mikrosko- | Schmilzt — 6,81 bei 25°, 
schimmern- |pische, fastjerst bei der Oils Ook 
des Krystall- | zinnweisse |héchsten er- 6,7179; 
pulver. Rhombo- | reichbaren Mittelwerth 
éder oder |Temperatur 6,74. 
quadra- jund schwie- 
tische Pyra-| riger als 
miden, Platin. 
Decipium 1°) = = = _ = 
Hisen a) Grauweisses | Glanzende 1550°, Verdampft | 7,85 bis 7,88. 
: oj. Metall, ziem-| regulire 1587°, bei noch 
ae rer lich weich. | Octaéder, 1600°, |hdherer Tem- 
oder hohle} 1804°. peratur. 
Tetraéder. 
b) Roheisen = = 1050 bis = — 
1100°,1075°. 
c) Schmiedeeisen — = Schwer = A Iebise (eos 
schmelzbar, 
aber 
schmiedbayr. 
d) Stahl — _ ye — 7,60 bis 7,80. 
Gussstahl 
schmilzt bei 
1375°. 
Hirbium 17) = = — = = 
Fluor 8) Gas, von ce = _ 1,265 
pee te (H=0,06927). 
fo) 


Geruch. 


3. Die wichtigsten physikalischen Higenschaften der Hlemente. i 
Farbe u. Aggre- 

Namen gatzustand Del Krystall- | Schmelz- Sed cant Spezifisches 
des Hlements Gn ee | form punkt Ce Gewicht 
_——___ EE 
Gallium !°) Grauweisses | Octaéder 30,15°. | Verdampft | a) Fest 5,985 

, gliinzendes | oder breite noch nicht bei] bis 5,956 bei 
Metall, mit Tafeln. Weissglut.. | 23 his 24,5°; 
griinlich- b) ge- 
blauem Re- schmolzen 
flex. 6,069 b. 24,7°. 
Germanium ?°) Grauweisses | Regulire 900°. Oberhalb des} 5,469 bei 
glinzendes | Octaéder. Schmelz- 20,4°. 
Metall. punktes, je- 
doch noch 
nicht b. 1350° 
fliichtig. 
Gold ??) Sattgelbes |Krystallisirt] 1200°, In den a) Gegossen 
glinzendes |in Formen! 1250°, héchsten | 19,80 bis 19,33 
Metall; in fei-| des tesse- 1100°, Hitzegraden | bei 17,5°; 
ner Verthei- | ralen Sy- 1035°. fliichtig. | b) gehimmert 
lung braun u.| stems. 19,33 bis 19,34 
glanzlos, in bei 17,5°. 
diinnen Blitt- 
chen mit 
blauer oder 
griiner Farbe 
durchschei- 
nend. 
Indium 7”) Weisses, — 176°. Bei 7,11 bis 7,28 
dem Platin Rothglut bei 20,4°, 
aihnliches Me- fliichtig. 7,362 bis 7,420 
tall, stark bei 16,8°. 
abfarbend. | 
Iridium ?°) Graues — 300°, | Bei héchster PAU) 
Metall. 2200°, Temperatur bem oe 
1950°, fliichtig. | 22,421, 21,88. 
2500°. 
Jod 2+) Grau- Rhombisch.|113 bis115°,) Sublimir- | 4,948 bei 17°, 
schwayrze, 11408 bar; Siede- | 4,917 b. 40,38°, 
metall- bei einem | punkt tiber | 4,886 bei 60°, 
glanzende Druck von | 200°, 184,35°| 4,857 b. 79,6°, 
Krystalle. mehr als | bei 760 mm | 4,841 b. 89,8°, 
90 mm. Druck. 4,825 b. 107°. 
Kalium 2°) Stark glin- | Stumpfe | 58°, 62,5°, 667°, 0,86507, 
zendes, silber-| Octaéder 6G2.1e 719 bis 731°. | 0,8750 bei 18°, 
weisses Me- | des tetra- 0,8766 bei 18°. 
tall; an der| gonalen 
Luft sofort Systems 
anlaufend, bei oder 
gewohnlicher| Wiirfel. 
Temperatur 
weich. 
Kobalt 7°) Dem Hisen | Glinzende 1800°, a 8,132 b. 9,495, 
ahnliches | Blattchen. 1500°. 8,5181, 8,485, 
Metall. 8,5885, 8,7, 
| 8,68. 
Kohlenstoff27)| Farblose, | Regulare — — 3,5 bis 3,55. 
) Diamant gliinzende | Octaéder 
Big Krystalle. | u. abgelei- 
teteFormen. 


II. Die Atomgewichte der Elemente. 


Namen 
des HKlements 


Farbe u. Aggre- 

gatzustand bei 

gewohnlicher 
Temperatur 


b) Graphit 


c) Amorpher Koh- 


lenstoff 


Kupfer °§) 


Lanthan ?°) 


Lithium *°) 


Magnesium *) 


Mangan a2) 


Hisengrauer, 
metallisch 
glinzender 

K6rper. 


Schwarze, 
undurchsich- 
tige, amorphe 
Substanz. 


Rothes 
Metall. 


Hammerbares 
Metall, Ahn- 
lich dem Cer. 


Silberweisses 
Metall, auf 
frischer 
Schnittflache 
gelblich an- 
laufend. 


Silber- 
weisses, 
glanzendes 
Metall. 


Dem 
Gusseisen 
ahnliches 

Metall. 


Schmelz- 
punkt 


1330°, | Weissglut 
fliichtig. 


Schmilzt | 
etwas héher 
als Cer. 


Siedepunkt 


In 


180°. Verdampft 


noch nicht in 
Rothglih- 
hitze. 


ca. 1100°. 


Bei 
sehr hoher 
Temperatur 


Spezifisches 
Gewicht 


MAGS ad Vinay 
PADS, alee 
1,802 bis 1,844 
bei 20°. 


1,57 bis 1,88. 


a) Natiir- 

liches, kry- 

stallisirtes 
8,94; 

b) elektroly- 
tisch gefilltes 
8,914; 

c) geschmol- 
zen 8,912; 
d) ungegliih- 
ter Draht 
&,939 b.8,949; 
e) gegliihter 
Draht 8,930; 
f) gehimmer- 
ter Draht 
8,951; 

g) gewalztes 
und gehim- 
mertes Blech 
8,952; 
fernere 
Werthe 8,367 
bis 8,416, 8,95, 
8,952, 8,958, 
8,781, 8,9565 
bei 17°, 8,945, 
8,930, 8,8; 
Fliissig 8,217. 
6,163, 
nach dem Um- 


schmelzen 
6,049. 


0,5986. 


7,138 b. 7,206. 
7,072 b. 7,281, 
7,3921 bei 22°. 


fliichtig. 


3. Die wichtigsten physikalischen Kigenschaften der Elemente. i 
Namen Point Gai Krystall- | Schmelz- | Sied k Spezifisches 
des Hlements | gewohnlicher form punkt Rats: Gewicht 
Temperatur 
Molybdan *°) Graues, — Schmilzt — 8,56, 8,62, 
“| metallglan- bei sehr 7,5 
zendes Pul- hoher 
ver, oder Tem- 
silberweisses, peratur. 
hartes Metall. 
Natrium °*) Silber- Wiirfel | 90°, 95,6°, RAoe 0,9348, 
j weisses, oder grosse 97,6°. 10,972 bei 15° 
stark glin- | quadra- 0,972 bei 0°, 
zendes tische 0,985 bei 3,9°, 
Metall. Octaéder. | 0,9735 b.18,5°, 
0,7743 bei 10°, 
0.7444. 
Neodym °°) a ae ee = = 
Nickel °°) Silber- Regular. 1392°, Bei 8,975 b. 9,261, 
‘ weisses, 1420°, sehr hoher | 8,575, 8,279, 
stark 1450°, Temperatur | 8,402, 8,38, 
elainzendes 1600°. erst fliichtig.) 9,0, 8,90, 
Metall. 8,637, 8,82, 
8,666, 8,932. 
Niobium evi) Stahleraues oo — = 7,06 bei 15°. 
Metall. 
Osmium ey Glanzendes, ~- — Verfliichtigt | 21,8 bis 21,4; 
dem Zink sich bei krystallisirt 
| Bhnliches héherer Tem- Oodle 
| Metall. peratur als 
das Platin, 
ohne zu 
schmelzen. 
Palladium *°) | Dem Silber 1360 Verdampft | 11,4 bei 22,5°. 
und dem bis 1380°, bei der 
Platin ahn- 1500°. | Schmelzhitze 
liches Metall. des Iridiums. 
Phosphor £° Farbloser, | Octaéder 44,5°, 290°, 288°, a) Fest 
a ae fettglinzen- | und Do- 442°) 2602 250°: 1,826 bs 1,840, 
farbl | der Korper; | dekaéder. 44,3°, 1,826 bei 10°, 
; Binahie G in der Kalte 44°, 1,823 bei 35°, 
spréde und 2,089 bei 17°, 
briichig, bei 1,83676 bei 0°, 
gewohnlicher 1,82321 
Temperatur bei 20°, 
weich wie 1,80681 
Wachs. bei 44°; 
b) fliissig 
1,88 bei 45°, 
1,748 bei 44°, 
1,768, 2,08382, 
1,74924 
bei 40°, 
1,694900 
bei 100°, 
1,60270 
bei 200°, 
1,52867 
bei 280°. 


14 II. Die Atomgewichte der Hlemente. 
Farbe u. Aggre- : 
Namen atzustand bei| Krystall- | Schmelz- ; Spezifisches 
des Elements “gewohulicher fait punkt ee Gewicht 
| Temperatur 
b) Amorpher oder} Vollkommen ~- Nicht Unterhalb | 1,964 bei 10°, 
rother Phosphor | glanzleses, schmelzbar| 260° nicht | 2,16, 2,089, 
amorphes, in Rothglut,/fliichtig, wan-| 2,106 bei 17°, 
scharlach- bis auch nicht | delt sich bei! 2,19 bei 11°. 
dunkel- | unter der Destilla- | 2,148, 2.190, 
carmoisin- Druck. {tion von 260° 2,298. 
rothes Pulver. ab in den 
eewodhnlichen 
Phosphor um. 
¢) Krystallisirter,|Schéne, stark! Rhombo- -" _ Gibt erst | 2,384 bei 15,5°. 
metallischer, metallisch édrisch. | | bei 358° 
elinzende | | Dampfe und 
Krystall- geht in ge- 
blattchen, wohnlichen | 
schwarz, Phosphor 
gelbroth tiber. 
durchsichtig. 
Platin *!) Grauweisses, | Reguliir. 1460 Verfliichtigt 21,48 
sehr ge- bis 1480°, | sich im ge- | bei 17,6°. 
schmeidiges Lvoes schmolzenen | 
Metall. 2000°. Zustande | 
merklich. 
Praseodym ‘?) ead oe = = 
Quecksilber**) Bei ge- Octaéder == Bey Schon bei | 18,5959 bei0°, 
wohnlicher oder gewohnlicher| 13,5958, 
Temperatur | Nadeln. Temperatur 13,595, 
fiiissizes, und auch | 13,5886 bei4°, 
silberweisses, noch bei—138°| 138,573 bei15°, 
stark glin- merklich | 13,535 bei26°, 
zendes u. sehr} fliichtig, 357°) 18,594 bei 4°. 
kohiirentes bel 760 mm 
Metall; wird iDrackeaena| 
be1 —39,38° 
(— 89,44°) | 
fest, zu einer 
krystallini- 
schen, zinn- 
weissen 
Masse. | 
Rhodium 2s) Weisses, oo Schmilzt | Anscheinend| 12,1, 11,0. 
glanzendes | schwieriger nicht 
Metall, dem als Platin. fliichtig. 
Aluminium 
ahnlich. 
Rubidium *°) | Glinzendes, ae 38,5°. | Verwandelt 1,52. 
silberweisses | sich schon | 
Metall. unterhalb 
Gliihhitze in 
einen blauen 
Dampf. 
Ruthenium *") |Dunkelgraues = Nur = 11,0 bis 11,4; 
bis schwarzes vor dem krystallisirt 
Pulver, oder Knallgas- 12,261 bei 0°; 
glinzende geblise das porése 
eckige porése schmelzbar. nicht ge- 
Stiicke. schmolzen 
| 8,6. 


3. Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der Elemente. if 


ort 


Namen 
des Hlements 


Farbe u. Aggre- 

gatzustand bei 
gewohnlicher 
Temperatur 


Spezifisches 
Gewicht 


Samarium *") 


Sauerstoff 4%) 


a) Gewohnlicher 


Sauerstoff 


b) Ozon 


Scandium *°) 


Schwefel °°) 


a) Rhombischer, 


octaédrischer 
Schwefel 


Farb- und 

geruchloses 
Gas; wird 

durch Ab- 

kihlung auf 
—140° und 

gleichzeitige 
Compression 
auf 300 Atmo- 
sphiren ver- 

fliissigt. 


Bei gewéhn- 
licher Tem- 
peratur ein | 
blaues Gas 
von charak- 
teristischem 
Geruch; wird 
durch Abkiih- 
len auf —100° 
und Compres- 
sion auf 125 
Atmosphiiren 
zu elner tief- 
blauen, fast 
schwarzen 
Fliissigkeit 
verdichtet, 
ebenso durch 
Abkiihlen auf 
—181,4° und 
einen Druck 
von einer 
Atmosphire. 


Gelbe Kry- 
stalle, beim 
Erwirmen 
orangegelb. 


Formen des 


a) Gasformie 
1,10563, 
1,1057, 
1,10562, 
1,1036, 
1,1026, 
1,10562; 
b) fliissig 

0,7555 bei 

aba’, 

0,8788 bei 

pelsg,20n, 

0,8544 bei 

—137,46°, 

0,8772 bei 

—139,85°, 
0,8063 bei 
—134,43°, 

0,8787 bei 

= SO) te 


Gegen Luft 
1,658; 
gegen Sauer- 
stoff 1,5. 


a) Natiirlicher 
bis 2,070, 
2,0748 bei 0°; 
b) aus 
Schwefel- 
kohlenstoff 
krystallisirt 
2,050 
bis 2,063. 
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Il. Die Atomgewichte der Hlemente. 


pcr ee A RSE SS SS SSS SS SS SS A TT 


Farbe u. Aggre- 


Namen atzustand bei| Krystall- | Schmelz- . Spezifisches 
des Elements “gewohnlicher form punkt SS Gewicht 
Temperatur = 
b) Monokliner, Briunlich- | Monokline, — -— 1,957, 1,958, 
prismatischer gelb (durch | prisma- 1,960. 
Schwefel lirstarren von|tische Kry- 
geschmolze- stalle. 
nem Schwefel 
erhalten), 
oder fast farb- 
los (aus L6- | 
sungen). 
! | 
¢) Weicher,amor-| Higelber, = = as 1,920 
pher Schwefel amorpher bis 1,927. 
K6rper. 
d) In Schwefel- Ziihe, on — — 1,91, 1,91 
kohlenstoff unlés-| elastische bis 1,93, 
licher Schwefel Masse. 1,919 b. 1,928, 
1,957 b. 1,961. 
Selen *!) Scharlach- | Monoklin. |Zeigtkeinen| 676 bis 683°, a) Amorph 
ulnwsehwerel? rothes amor- bestimmten| 665° bei | 4,282 bei 20°, 
Pe oensto lés- phes Pulver; Schmelz- 760 mm 4,3 bis 4,32, 
Nenneralen krystallisirt punkt; wird Druck. 4,28; 
diinne, durch- zwischen 40 b) krystallisirt 
sichtige, rothe u. 50° weich, 4,46 bis 4,509 
Blattchen, zwisch. 125 | bei 15°. 
oder undurch- b. 180° halb- 
sichtige, fast fliissig, ist 
schwarze erst bei 250° 
K6rner. vollkommen 
fliissig. | 
b) In Schwefel- | Bleigrauer, = nos — 4,796 b. 4,805 
kohlenstoff un- metall- bei 20°, 4,797 
lésliches Selen glanzender bei 20°, 4,808 
K6rper. bei 15°, 4,760 
bis 4,788 
bei 15°. 
Silber oy Glinzend- Regular. | 954°, 916°, | Geschmolze- 10,4282, 
weisses Me- 960°, 999°, |nes Silber ver- 10,472, 
tall; als Pul- 1000°, |fliichtigt sich 10,481, 
ver gefallt 1034°,  |bei Tempera-| 10,424 bis 
grau oder 1040°, |turen weit tib.| 10,511 bei13°, 
schwarz. 1223°. |dem Schmelz-| 10,53, 10,50, 


punkt nicht, 
verfliichtigt 
sich bei begin- 
nender Weiss- 
glut od. durch 
die von 600 
Bunsen’schen 
Elementen 
hervor- 
gebrachte 
Temperatur- 
erhéhung, 
kocht im 


Knallgasge- 


10,51, 10,575, 
10,57, 10,56 
bis 10,62, 

10,512; 

fliissig 9,4612, 

9,51. 


blase. 


3. Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der Elemente. 
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SS a a SS BSS SPSS SSE SES SELES 


Farbe u. Aggre- 


Namen gatzustand bei} Krystall- | Schmelz- ; Spezifisches 
des Klements Gah rai form punkt Siedepunkt Gewicht 
Silicium BS) Schwarze, | Regulire | Schmelzbar a= 2,490 bei 10°, 
diamant- | Octaéder. | im Licht- 2,194 b. 2,197, 
glinzende bogen zwi- 2,490 b. 2,493; 
Krystalle. schen den graphit- 
Polen einer formiges 
Bunsen- 9,044. . 
schen Bat- 
terie von 
600 Paar; 
derSchmelz- 
punkt liegt 
zwischen 
dem des 
Gussstahls 
u. dem des 
Kisens. 

Stickstoff 5) Farb-, geruch- im? =~ — 0,968, 0,972, 

ju. geschmack- 0,9729, 
loses Gas; 0,9713, 
wird bei 35 0,972, 
Atmosphiaren 0,97203. 
Druck bei 
—146° ver- 
fliissigt, er- 
starrt bel 
60mm Druck 
u. —214° zur 
schneeartigen 

Masse. 

Strontium °°) |Weisses oder — Schmilzt Nicht 2,504 bis 2,58, 
schwach gelb- bei Roth- fliichtig. Onan 
liches Metall. glut. 

Tantal °°) Schwarzes, a Eo — 10,08, 10,78. 
unter dem Po- 
lirstahl einen 
eisengrauen, 
metallischen 

Glanz an- 
nehmendes 
Pulver. 
Tellur °”) Krystallisirte,] Hexagonal. 452°. In hoher | 6,115, 6,1379, 
silberglin- Temperatur | 6,2445, 6,348. 
zende Masse. sublimirbar. 

Thallium °*) |Weisses, dem — 290°, 285°.| In Rothglut | 11,862, 11,777 
Blei ahnliches fliichtig; sie-| b. 11,9, 11,88, 

Metall. det in Weiss-| 11,808,.11,91; 
glut. geschmolzen 
11,858, 11,81. 

Thorium °°) Grau glim- | Regular. | Unschmelz- — 11,00 bei 17°. 
merndes Pul- bar in der 
ver, aus klei- Hitze. 


y. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 


+ 


nen, diinnen, 
sechsseitigen 
Tafeln oder 
Lamellen 
zusammen- 
gesetzt. 
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II. Die Atomgewichte der Hlemente. 


= ees 


Namen 
des Hlements 


Titan °°) 


Uran °}) 


Vanadium °?) 


Wasserstoff °*)|Geruch-, farb- 


Wismuth °*) 


Wolfram °°) 


Ytterbium °°) 
Yttrium ° ) 


Zink °8) 


|Farbe u. Aggre- : : 
atzustand bei] Krystall- | Schmelz- . Spezifisches 
gew0lmlicher | form punkt | Siedepunkt | “Gewicht 
Temperatur 
Dunkel- — = Fs == 
graues, un- 
krystallini- 
sches Pulver. 
Grauschwar- — — — 18,685 bei 14°. 
zes Pulver 
oder silber- 
glanzende ge- 
schmolzene 
Masse, nahe , 
stahlhart. 
Hellgraues, — — — 5,5 bei 15°. 
unter dem Mi- 
kroskop kry- 
stallinisches, 
silberglinzen- 
des Pulver. 
= — ae 0,06926, 
u. geschmack- 0,06949. 
loses Gas; bei 
40 Atmosphi- 
ren Druck u. 
bei — 220° zur 
farblosen 
Flissigkeit 
kondensirbar. 
Rothlich- Rhombo- | 249°, 264°,| Bei schwa- | 9,935, 9,861, 
weisses, stark éder. 265°, 265 | cher Weiss- | 9,833, 9,823 
glanzendes, bis 269°, {glut fltichtig;| bei 12°, 9,822, 
missig hartes, 269 bis 270°) Siedepunkt | 9,820, 9,799 
sproédes Me- 271,8°, |zwischen 1090} bei 19°, 9,788, 
tall. 268,3°, 270°.jund 1600°, bei] 9,759 bei 3,9°, 
1700° leicht | 9,7474, 9,677, 
verdampfend.| 9,6542, 9,556. 
Zinn weisses = Schwieriger — 17,9 bis 18,2, 
oder stahl- als Mangan, 16,6 bis 18,44, 
graues, kér- durch 600 19,129, 18,26 
niges, glas- Bunsenele- bei 21°, 16,54 
ritzendes mente oder bei 21°, 17,6, 
Pulver. im Knall- 17,4, 17,1 bis 
gasgebliase Ibepsiy Te) 
schmelzbar. bei 17,5°. 
Graues — = = = 
Pulver. 
Blaulich- | Hexagonale AQ: 940 bis 954°,| 7,2, 7,108, 
weisses Me- |Pyramiden;| 4833,3°. Q80% S91 7 1A een aee 
tall. regelmiis- 1; Lo0N Geode 
sige sechs- fliissig 6,48. 
seitige oder 
rhombische 
Saulen; 
rhombische 


Prismen. 


rr er EEE 


4. Das periodische System der Elemente. 


Farbe u. Aggre- 
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Namen atzustand bei} Krystall- | Schmelz- 3 Spezifisches 
des Elements |‘gewohnlicuer | form punkt | Siedepunkt | "Gewicht 
Temperatur 
Zinn °°) Weisses, Dimorph. |222,5°, 228°, 1450 U29tpeige9 We 
glinzendes, 228,5°, 230°) bis 1600°. | 7,2905, 7,299, 
spiegelndes DOowieOooe 7,267, 7,294 
Metall. 226,5°. b. 12,8°, 7,737, 
Up Telllsh 
7,195, 7,310, 
7,178, 7,5. 
Zirkonium 7°) | Harte, glas- Breite Schmilzt — 4,15. 
glinzende Blatter, |schwerer als 
Substanz. | monoklin. | Silicium. 


*) Ill, 84f. *) Ila, 190. *) Ia, 160 ff 4) Ib, 348 f. *) IIb, 398. °) IIb, 510. 


7) III, 57. 


*) 1, 5204. 


°) IIb, 


429 f. 


a) 


IIb, 242. 


1) Tb, 293 f. 


12) TIE, 15 f. 


18) 1, 472 ff. 34) IIT, 524. 15) IN, 52. 36) Ill, 287 f. u. 357 ff 3%) TIL, 43 f. 1%) 1, 582. 
1°) TIT, 220 f. ?°) Ia, 600 f. 24) III, 756 f. 2%) III, 226. 4) IIT, 898. *4) 1, 543 f. 
>) IIb, 5 f. 2°) Il, 392 f. 2%) Ia, 257 u. 270. *°) Ib, 6385 f. 2%) II], 29. *°) IIb, 212. 
31) IIb, 411. *%) IIT, 232 f. #8) IT, 590. °4) IIb, 112 f. 8°) III, 35 u. 41. °°) Il, 494 f. 
$7) III, 741. **) III, 917 f. **) III, 875. 4°) Ia, 87 ff. 4) IIT, 787 f. 42) Ill, 35 u. 42. 


pee sass. 7) 11) 863, 9) 1b, 239. 4°) II, 850 f° 47) TI, 49., 4%). 1) 880 7 
pee) TOF ee) G75 f) >), Il b, 758 £, **). Ika,’ 446...) Ila, 8, 
eter ss0. 9) 7322" de Toe °°) 11d, S90: » *°) Tha,692° © ©) Ila, 554; 
petesosou) Ul 703.1 "15866 4.84 11 a, 295 £, °°) ITT, 688. °°) TI, 58: 
pee) 3b. 456" ©) Ia, 636% ) Ila, 612 £ 
4, Das periodische System der Elemente ‘). 
(A = 1,) 
I II lI IV Vv VI VII VU 
Li Be B C N O Fl = 
7,01 9,08 10,9 | 11,97 | 14,01 | 15,96 | 19,06 
Na Mg Al Si P 8 Cl os 
22,995 | 24,3 | 27,04 | 28,3 | 30,96 | 31,98 | 35,37 
K Ca Se Ti Vv Cr Mn | Fe’ Ni Co 
39,03 | 39,91 | 43,97 | 48,0 51,1 | 52,45 | 54,8 (55,88 58,7155 59,3678 
Cu. Zn Ga. Ge As Se Br — 
63,18; 65,10 69,9} 72,32 74,9) 78,87| 79,76 
Rb Sr a Zr Nb Mo ? Rue Rite Pa 
85,2 87,3 88,9 90,4 93,7 95,9 103,5 104,1 106,20 
Ag Cd In Sn Sb Te J = 
107,66} 111,7/ 118,6¢ 118,8} 119,6]° 125,0| 126,54 
Cs Ba La Ce — — = — 
132,7 |136,9 {138 141,20 
= = Yb _ Ta Ww - Os Ir Pt 
172,6 182 183,6 191 192,5 194,38 
Au Hg Tl Pb Bi = a a 
196,7;  199,8}  203,7} 206,39} 207,38 
_ = = Th = U a = 
232,,0 239,0 
it, Let. 


& 


20 Die Atomgewichte der Elemente. 
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5. Schmelzpunkte der Elemente in absoluter Zihlung *) 
(von — 273° an). 


n. g. bedeutet: nicht geschmolzen; s. h.: sehr hoch; s. n.: sehr niedrig; tib.: tiber; 
u.: unter; h. a.: héher als; n. a.: niedriger als; ferner beim Phosphor: r.: roth, 


f.: farblos. 
I 1OL Til IV V VI VII VIll 
eS 
H a on ao Ea pe te ay 
70? 
Li Be B — C N O Fl oe 
453 tb. jis.b ios he. S.n.-| sims? 
1270 
Na Me |; Al — Si P Cl Ss 
369 | 1023 11123 s. b. |r. 528) 388 198 
L317 
K Ca pe == Ah V Cr Mn | Fe Co Ni 
300 |b. a. orl? n. 2 ase: tib. | 2170 |2080 2070 1870 
2230 
Cu Zn — Ga — As Se Br — 
1330 | 676 303 tib. 773) 490 266 
Rb Sr Y — Zr Nb Mo — Ra —~Rhy SPs 
Sith. acbay 2 Hea. Sil ne Cysseus 2070 2270 1775 
Ag Cd en Sn Sb Te A) — 
1230 | 593 449 | 508 710 (2d 387 
Cs acylase’ Ge eens = i aoe Bs 
? (ASS ie UL 
710 1273 
— — —— — La: WwW -- Os Ir Pt 
ray 2770 2223 2050 
Au He ie SED PG Bi a= — — 
13107 238 563! 605 538 
— = — Th, — U i Feel 
? Selle 


1) I, 124. 


6. Atomvolumina der Elemente im festen Zustande. 91 


6. Atomvolumina der Elemente im festen Zustande’). 


if II sau! | IV V VI VII VIII 

Li Be B C N O Fl =e 
12,9 4,9 4,0 3,6 5? 8? 13? 

Na | Mg Al Si le Cl — 
Boney 13.9 4 10-6 11,4 4335 1557 25,6 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni 
45,4 | 25,4 17? 13? 9,3 Fir 6,9 7,2: 6,9: 6,7 
Cu Zn Ga Ge As Se Br = 

rm 9,1 pale 13,2 13,2 Ayah 26,9 

Rb Sr ag Zr Nb Mo — Ru Rh Pd 
oastet 54,9 7 25? 21.7 13,0 Tela 8,4 8,6 9,2 
Ag Cd In Sn Sb Te J = 


Seat = so = Ta W — Os Ir Pt 
16,9 9,6 8.) 10,0 uoe 
Au Hg Ate Pb Bi — — = 
AO 1A) | 17,2 18,1 21,1 
oa as aos Th — U a <n 
20,9 ee. 


» I, 128. 
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II. Die Molekularformeln und die physikalischen Kigenschaften 


IIL. Die Molekularformeln und die physikalischen 
Kigenschaften der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 


Namen und Formel pall tote ee) Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewobnlicher form punkt punk). Gewasht 
Temperatur 
Aluminiumbromid 4) | Farblose, re ee ease yee 
glanzende . Sublimir- 270°. 
AlpBrg (+> 12 Hy0) blattchen. ; bar. 
Aluminiumchlorid ?)| Farblose, |Hexagonale| Schmilzt 180°. | 9,342 bei 
AlyClg (+ 12 H,0) gewohnlich | Tafeln. junter erhdh- 440°. 
AUAGs 2 gelbliche oder tem Druck. 
griinlichgelbe 
blitterige 
Masse. 
Aluminiumfluorid *) | Wasserhelle | Rhombo- os = 3,065, 
ALF, Krystalle. éder. ,13. 
Aluminium- Gummiihn- = a = me 
hydroxyd 4) liches oder 
weisses 
Al,(OH)¢ Pulver. 
Aluminiumjodid =) An der Luft = 185°. 360°. 2,63. 
rauchende, 
ec tno) zerfliessliche 
Krystalle. 
Aluminiumnitrat °) |Sehr zerfliess-| Schiefe 70°. _ = 
liche rhombische 
AlA(NOs)5 (+- 18 yO) Krystalle. | Prismen. 
Aluminiumoxyd “) Farbloses, |Hexagonale} Schmilzt _ a) Amorph 
AloO amorphesPul-| Prismen. | vor dem 3,725 bis 
aus ver; natiirlich Knallgas- 4,152; 
vorkommend geblise. nach dem 
krystallisirt. Erhitzen 
3,75, 3,8, 
3,95 
b) als Ko- 
| rund 3,6 
bis 3,9; 
c) als Sa- 
phir und 
Rubin 3,97 
sbis 4,18; 
d) als 
Schmirgel 
3,74 bis 
| 4,11. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Namen und Formel 


Farbe u. Aggre- 


Siede- |Spezifisches 
Gewicht 


Rb,S0, . Alo(SO4)3 
(+ 24 H,0) 


gatzustand bei] Krystall- Schmelz- 
der Verbindung gewohnlicher form punkt 
Temperatur 
Aluminium- Weisses, | Hexagonale/InWeissglut 
phosphat 8) lockeres Pul-| Prismen. | unschmelz- 
‘ ver oder bar. 
Al,(PO4)9 (+ 6 bis 9H20)| Krystalle. 
Aluminiumsulfat °) pe? Hens _ 
Alo(SO4)3 (4 18 HyO) ee ai eae 
Perlmutter- 
glanz. 
Alaune: 
Ammonium- Durchsich- | Octaéder. _ 
aluminiumsulfat, a eee 
Ammoniakalaun!°) 7 : 
(NH4)g804 . Ala(SO,q)3 
(+ 24 H,0) 
Casiumaluminium- see ree Octaéder. = 
sulfat, ige, farblose 
ae Krystalle. 
Casiumalaun !°) Soar 
C9804 . Aly(SOx)3 
(+ 24 Hy 
Kaliumaluminium- Piso ae poe eae 
: 11) | tige, farblose| sige Octa- | (schmilz 
sulfat, Kalialaun *’) Krystalle. |édermit An-| unter Ver- 
KyS0q . Alo(SO4)3 deutung von| lust von 
(+ 24 0) Wiirfel- Wasser; 
flichen, oder|zersetzt sich 
Wiirfel. | tiber 180° 
erhitzt). 
Natriumaluminium- ee ee Octaéder. =e 
sulfat, ige, farblose 
Krystalle. 
Natronalaun *”) is aa 
NaySO, , Alg(SO,)3 
(4+ 24130) 
Rubidiumaluminium- Jk puree Octaéder. = 
sulfat, ige, farblose 
ae Krystalle. 
Rubidiumalaun ‘’) A a 


a)Krystall- 
wasser- 

haltig 1,6 
bis 1,8, 


b) wasser- 

frei 2,74, 

2,672 bei 
PPS 


1,631. 


1,998 bei 
Iw. 


a)Krystall- 
wasserhal- 
tig 1,724; 
b) entwas- 
sert 2,689. 


1,699 bei 
18°. 


a) Krystal- 
lisirt 1,89 
bei 20°; 
b) wasser- 
frei 2,792. 


Ill. Die Molekularformeln und die physikalischen Kigenschaften 
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Farbe u. Aggre- 3 i 
Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches 
der Verbindung ewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
emperatur 
Ammoniak *°) Farbloses Gas -- —75°.  |—88,7° b.| a) Gasfér- 
NE. von stechen- 749,3 mm | mig (auf 
3 dem Geruch Druck, | Luft =1 
u. stark alka- —38,5° b.| bezogen), 
lischem Ge- 760mm, | 0,5901, 
schmack. |; —35,7°. | 0,5931, 
Durch Abkiih- 0,5967 ; 
lung auf —40° b) fliissig 
oder durch (auf Was- 
starken Druck , ser = 1 
zu einer farb- bezogen), 
losen, sehr 0,6234 bei 
beweglichen 0°, 0,6502 
Flissigkeit b. —10,7°, 
kondensirbar, 0,6347 bet 
die im Kohlen- Tee 
sdure-Aecther- 0,6288 bei 
brei zur weis- eee 
sen, durch- 0,6228 bei 
scheinenden LOS; 
Krystallmasse 0,6134 bei 
erstarrt. 16,5°, 
0,731 bei 
1,5" 
Ammonium- Farblose Saulen. | Unzersetzt a 9,379 bei 
+3 14 Krystalle. sublimir- 3,9°, 2,266, 
bromid **) ae 9,397, 
NH,Br 2,3394. 
Ammonium- 
karbonate 1°) 
a)NeutralesAmmonium-| Farblose Lange Bei 58° — — 
karbonat Krystalle von|Tafeln oder] in Wasser, 
(NH,4).CO3 (+ Hy) ammoniaka- flache Kohlen- 
lisch. Geruch.| Prismen. | sAiure und 
Ammoniak 
zerfallend. 
b) Ammoniumsesqui- Farblose |Rhombische — — — 
karbonat Krystalle von|Tafeln oder 
(NH,)4H9(CO3)3 (++ H,O)| , ammo- Prismen. | 
niakalischem 
Geschmack. 
c) Ammonium- Weisses, meh-| Rhombisch.|Bei 60° lang- — — 
bikarbonat liges Pulver, sam in Was- 
(NH, HCO, od. Krystalle. ser, Kohlen- 
siure und 
Ammoniak 
zerfallend. 
d) Kaufliches kohlen- | Weisse, kry- a= == Bei 59 bis — 
saures Ammoniak, stallinische, 60°b.lang- 
Hirschhornsalz durch- samer De- 
NH,HCO; scheinende stillation 
. NH,CO9(NHp) Masse. fast unzer- 
setzt tiber- 
gehend. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Farbe u. A - 
Namen und Formel gateusiand Dei Krystall- | Schmelz- | Siede-  |spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Ammonium- Farblose Feine |Beil02°sich — a 
chlorat !°) Krystalle von|Nadeln oder] zersetzend ; 
stechendem Saulen. explosiv. 
NH,C103 Geschmack. 
Ammonium- Farblose Regulire | Sublimir- Ver- |1,45, 1,50, 
chlorid !7) Krystalle von| Octaéder, bar. dampft 1,522, 
scharf mit Wiirfel- nahe bei| 1,528, 
NH,Cl salzigem jundanderen Rothglut. | 1,533 bei 
Geschmack. | Flichen zu Oso oleooe 
federaihn- 
lichen Ge- 
bilden 
an einander 
gereiht. 
Zuweilen 
hexagonal. 
Ammonium- 
chromate !°) 

a) Ammoniumtetra- | Braunrothe, — 170°, — 2,343 bei 
chromat hygroskopi- zersetzt sich 10°. 
H,).O0r,0 sche kleine plotzlich 

(NH4)20r4013 Krystalle. bei 175°. 
b)Ammoniumtrichromat| Hochrothe, | Rhombisch.|Bei 150°sich a 2,706 bis 
NH,)5CraO stark zersetzend. 2,676, 
(NHy)2Cr00 glinzende 2,329 bei 
Krystalle. 10°, 2,342 
bei 13°. 
c) Ammoniumdichromat | Morgenrothe| Monoklin. | Bei 168 bis _ 2,367. 
H i, Krystalle. 170° im 
(NHy)20r20; Luftstrom 
sich explo- 
sionsartig 
zersetzend. 
d) Ammoniumchromat | Lange, gold-|Rhombisch.| Beim Er- — 1,866 bei 
(NH,)9CrO, gelbe Nadeln. hitzen sich UM HZ 
-- zersetzend. bei 12°. 
Ammoniumcyanid!*)} Farblose i = Bei 36° os 
HC Wiirfel. unter Dis- 
NH CN sociation 
ver- 
dampfend. 
Ammoniumfluorid?°) 
a) Neutrales Fluor- Luftbestan- — Schmelzbar — — 
ammonium dige, doch und 
NH,Fl zerfliessliche sublimirbar. 
kleine Saulen. 
b) Saures Fluor- K6érnige oder | Rhombisch. — Beim Er-| 1,211. 
ammonium siulen- oes sigh 
Fl. HF formige te sees 
Ny Krystalle. tigend. 
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| ga SSC CES EET SP EDIE EE SES PSE SS LS SS, 


Namen und Formel Jaa Sel Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
| Temperatur 
Ammoniumjodat?') Farblose Prismen Bei 150° = 3,015 bei 
NH,JO Krystalle. jdes quadra- unter Ee. 
oe] tischen |Zischen sich 
Systems. | zersebzend. 
Ammoniumjodid??) | Farblose, Wiirfel. — Bei Luft-| 2,498. 
NHJ zerfliessliche abschluss 
4 Krystalle. unzersetzt 
, Wiel 
dampfend. 
Ammonium- 
molybdate? *) 
a) Gewoéhnliches A. Grosse, luft-| Prismen. Beim — — 
NH,)-Mo-0 bestandige Erhitzen 
(NHi)g MoO, Krystalle. zerfallend. 
b) (NH,4)2MoO, Kleine Prismen. = — 2,261. 
Krystalle. 
Ammoniumnitrat?*) | Farblose, |Rhombische 152°, 159°.| Bei etwa| 1,701, 
NH,NO scharf und Saulen. 190° sub-| 1,707, 
ENS) bitter limirend.| 1,728, 
schmeckende 1,684 bis 
Krystalle. IPS 
Ammoniumnitrit?®).| Krystalli- = Bei 60° — = 
nische, zu- heftig 
NH NOg gleich ela- detonirend. 
stische u. zahe 
Masse, an der 
Luft zer- 
fliesslich. 
Ammonium- Farblose |Rhombisch.| Beim Er- — 1,89. 
prc) | inte "ae 
NH,C10,4 ‘ 
Ammonium- Wasserhelle | Monoklin. | Schmilzt — 1,619, 
27 Saulen. unter 1,678. 
BOs eae) Zersetzung. 
(NH4).HPO,4 
Ammonium: 
phosphite *§) 
a) Neutrales Zerfliessliche | Vierseitige| Beim Er- — — 
(NHj)sHPO3 (++ H)0) Krystalle. Sdulen. | hitzen sich 
zersetzend. 
b) Saures Leicht Monoklin. 123% — — 
(NH4)H)P03 zerfliessliche 
Krystalle. 
; 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen, 


27 


nnn nnn» 
Farbe u. Agere- i 
Nate und Formel gatzustand bei Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
er Verbindung piesa form punkt punkt Gewicht 
a 
Ammoniumsulfat 2°) . 
a) Neutrales Wasserhelle |Rhombisch.|} 140°, von — 1,750, 1,76 
(NH4)9S0,4 Krystalle. 280° an sich bis 1,78, 
zersetzend. Gils 
teal 
1,7688, 
1,765 bei 
20,5°. 
b) Saures Zerfliessliche |Rhombische _ aa ea oie 
NH,HSO, Krystalle. Prismen. 
Ammoniumsulfide®°) 
a)Ammoniumsulfhydrat| Alkalisch |Rhombisch. — Bei ge- — 
NH,SH reagirende wohnlich. 
Blattchen Tempera- 
(bei 0°). tur ver- 
dampfend. 
b) Ammoniumsulfid Farblose, — — Verliert b. — 
(NH,)9S stark gewohn- 
alkalische licher 
Krystalle Tempera- 
(bei —18°). tur die 
Halfte des 
Ammo- 
niaks. 
c) Ammoniumtetrasulfid|} Cuitronen- = Leicht beim — — 
(NHy)oSy gelbe Hrwirmen 
Krystalle. zerfallend. 
d) Ammoniumpenta- Orange- Schiefe /|An der Luft — = 
sulfid farbene rhombische leicht 
(NHy)285 Krystalle. Saulen. | zerfallend. 
e)Ammoniumheptasulfid | Rubinrothe — Beim = —_— 
NH,)oS- Krystalle. Erhitzen 
(NEg)2S zerfallend. 
Ammoniumsulfit? 1) Nicht Monoklin. Beim = == 
NH,))SO zerfliessliche, Erhitzen 
(NE4)2503 tafelformige zerfallend. 
Krystalle. 
Ammonium- Tafeln oder — 159°. baal 1,3075 bei 
‘ Blatter. 13°. 
sulfocyanid, Rhodan- 
ammonium *”) 
NH,SCN 
Antimonbromide®’*) 
a) Antimontribromid Farblose, |Rhombisch.)/90 bis 94°.| 270°, | 4,148 bei 
SbBrs krystalli- OTAae 93°, 
nische Masse. 280°. aor 
90°. 
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Se 


Farbe u. Aggye- 


Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- /Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
b) Antimonylbromid Braunes = — Zerfallt =F 
OBr Pulver. beim Er- 
hitzen. 
Antimonchloride **) 
a) Antimontrichlorid Farblose, |Rhombisch.| 72°, 73,2°. 223°. | 3,064 bei 
bCly durchschei- 26°, 2,676 
nende, kry- bei 73,2°. 
stallinische 
weiche y 
Masse. 
b) Antimonpentachlorid| Farblose — — 6°, Beginnt | Schwerer 
SbCl; oder schwach bei 140° als 
gelbliche unter Wasser. 
Fliissigkeit theil- 
von widrigem weisem 
Geruch, in Zerfall in 
niedriger SbClg und 
Temperatur Chlor zu 
zu nadelfér- sieden. 
migen Kry- 
stallen er- 
starrend. 
ce) Antimonylchlorid |Kleine, weisse} Wiirfel- — — == 
Krystalle. formig, 
rhombo- 
édrisch oder 
monoklin. 
d) Basisches Antimon- Weisses, Monoklin. | Schmilzt = == 
chlorid, Algarotpulver | amorphes unter Zer- 
2 SbOC1 + Sby03 Pulver oder setzung bei 
feine grau- héherer 
weisse, stark Tempera- 
glanzende tur. 
Nadeln. 
e) Antimonoxychlorid | Gelblicher, Nadeln. Bei = ae 
Cl deutlich kry- héherer 
stallinischer Temperatur 
Niederschlag. zerfallend. 
Antimonfluoride *°) 
a) Antimontrifluorid Farblose, |Rhombische = — a 
SbF], durchsichtige| Octaéder 
Krystalle. oder 
Prismen. 
b) Antimonpentafluorid | Amorphe, — = — — 
5 gummiartige 


Masse. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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: Farbe u. A = 
Namen und Formel entzustand el Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung Sake form punkt punkt Gewicht 
Antimonjodide °°) 
a) Antimontrijodid Trimorph: 
SbJ3 2) Rubinrothe| @) Hexa- | «) 167°, ja) 401° bei] a) 4,848 
Krystalle; gonal; 165,5°; | Normal- | bei 26°; 
| druck. 
| 8) griingelbe| 8) rhom- 8) bei = — 
Krystalle; bisch; héherer 
Temperatur 
in die hexa- 
gonale 
| Form iiber- 
| gehend ; 
| +) rothe () mono- |) geht bei — 1) 4,768 
| Krystalle. klin, 125° in die bei 22°. 
| hexagonale 
Form iiber. 
b) Antimonpentajodid Dunkel- — 78 bis 79°. |In héherer — 
SbJ5 braune, kry- Tempera- 
stallinische tur leicht 
Masse. dissoci- 
irend. 
c) Antimonyljodid Gelber, kry- — Zerfallt — — 
SbOJ stallinischer bei héherer 
K6rper. Tempera- 
tur. 
Antimonoxyde *") 
a) Antimontrioxyd /|Weisses, kry-| Dimorph: | Schmilzt Bei a) Rhom- 
Sb,Og stallinisches | ¢) Rhom- in dunkler| héherer |bisch 5,6; 
Pulver oder bisch; Rothglut. | Tempera- 8) regular 
farblose Kry- tur subli- 5,22 bis 
stalle. 8) regulir. mirbar. 5,83. 
b) Antimontetroxyd Weisses — Nicht Nicht 6,6952. 
Sb 90, Pulver. schmelzbar.| fliichtig. 
c) Antimonpentoxyd | Blass citro- — Nicht Gibt 6,525. 
905 nengelbes schmelzbar.| bei hoher 
Pulver. Tempera- 
tur Sb 90,4 
u. Sauer- 
stoff. 
d) Orthoantimonsiure |Feines weisses == == a= = 
H3SbO, Pulver. 
e) Pyroantimonsaure Weisser, ad ae = a 
HySb907 pulveriger 
Korper. 
f) Metantimonsdure Zartes == — Ueber200° — 
HSbO; weisses erhitzt 
Pulver. | Sho05 
bildend. 
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Farbe u. Aggre- 


Il. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


SS PS A EE SS 


Namen und Formel |! gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- | Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt | Gewicht 
Temperatur 
Antimonsulfide °) 
a) Antimontrisulfid a) Strablig- — a) Schmilzt} «) Kocht} «) 4,620, 
ShbyS3 krystallini- leicht; |in starker| 4,626, 
sche, grau- Glthhitze,| 4,752, 
schwarze bei Luft-|} 4,892; 
Masse; abschluss 
unzersetzt 
destallir- 
bar. 
8) amorphes, — 8) schmelz- — B) 4,15. 
rothbraunes bar. 
Pulver oder 
dunkel blei- 
graue, dichte, 
rissige Masse 
von musche- 
ligem Bruch. 
b) Antimonpentasulfid | Feines, dun- — — Zerfallt = 
SboS5 kelorange- bei Luft- 
farbenes abschluss, 
Pulver. erhitzt 
beim Sie- 
depunkt 
des Schwe- 
fels in 
SboS3 und 
Schwefel. 
Antimon- Farbloses Gas — —91,5°. | Zwischen — 
39 von elgen- —65 und 
SEITE rh — 56° 
SbHg Geruch, bei theilweise 
sehr niederer zer- 
Temperatur fallend. 
za einer 
schneeartigen 
Masse er- 
starrend. 
Arsenbromid o) Farblose, Prismen. |20 big 25°.| 220°. 3,66. 
AsBe zerfliessliche 
3 Krystalle. 
Arsenchlorid *!) aa — ~~ i329) 2,205 
dlige, schwere bei 0°. 
3 Flissigkeit, 
bei —18° zu 
Wweissen, 
glanzenden 
Nadeln er- 


starrend, 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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a SSS CE CSREES STEN SSE SERS 


Namen und Formel ‘eatzastand el Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung Bey ae form punkt punkt Gewicht 
Arsenfluorid ¢?) Lita be- — — 63°, 63 | 2,78, 

wegliche, an bis 66°. | 2,734. 
ABs der Luft stark 
rauchende 
Flissigkeit, 
bei — 8,5° 
krystallinisch 
erstarrend. 
Arsenjodide *°) 
a) Arsenbijodid Dunkel — -= — — 
AsJq oder AsoJy kirschrothe, 
strahlig kry- 
stallinische 
Masse oder 
lange Nadeln 
b) Arsentrijodid Ziegelrothe, | Rhombo- | Schmelz- | Sublimir-| 4,39. 
AsJ3 glanzende édrisch. bar. bar. 
Blattchen 
oder schéne 
Krystalle. 
Arsenoxyde **) 
a) Arsentrioxyd, Arse- |s) Regulires:/«) Regulirels.) Schmilzt} «) In | «) 3,529, 
nige Siure lebhaft glin-| Octaéder | bei plétz- | héberer | 3,6461, 
AsgOg zende Kry- |und Tetra-|licher Tem-| Tem- 3,699, 
stalle; éder ; peratur- | peratur 3,70, 
erhéhung | fliichtig; | 38,7202; 
oder unter 
héherem 
Druck; 
8) mono- 8) mono- — — B) 4,15; 
klines; khin. 
1) amorphes: — 7) 200°. | x) subli- |) 3,6815, 
durchschei- | mirbar |3,698 b.4°, 
nende bis (in regu-| 38,7026, 
durchsichtige laren Kry-] 3,7885, 
farblose stallen). 3,798. 
Masse, von 
muscheligem 
Bruch. 
b) Arsenpentoxyd Weisse, — Bei Bei 3,091, 
As,05 amorphe schwacher | héherer | 3,729, 
Masse. Rothglut |Tempera-| 38,7342. 
schmelzend.j/tur im Ar- 
sentrioxyd 
und Sauer- 
stoff zer- 
fallend. 
c) Orthoarsensdure Farblose, | Prismatisch — — = 
AsO(OH)s; kleine, sehr | oder tafel- 
zerfliessliche | férmig. 
Krystalle. 


400°. 


39, III. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 
Farbe u. Aggre- c i 
Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- | Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
d) Pyroarsenséure Harte, == oe a =F 
As903(OH), glinzende | 
Krystalle. | 
e) Metarsensiure Weisse, perl- — — = = 
AsO(OH) mutteriihn- | 
liche Masse. | 
Arsensulfide *°) 
a) Arsenbisulfid, Morgenrothe — Leicht Beim 38,0444. 
Realgar bis hyazinth- 5 |schmelzbar,} Erhitzen 
AsySy rothe, oft |leichter als |aufhéhere 
durchschei- Arsen-_ | 'Tempera- 
nende Kry- trisulfid. |tur an der 
stalle, zerrie- Luft sich 
ben ein pome- entziin- 
ranzengelbes dend. 
Pulver. 
b) Arsentrisulfid, Citronen- = Leicht |Bei Luft- 2,76. 
Auripigment gelbe bis schmelzbar.| abschluss 
AsoS3 pomeranzen- unzersetzt 
gelbe, perl- fliichtig ; 
glanzende siedet 
Krystalle. iiber 700°. 
c) Arsenpentasulfid Citronen- = Schmilzt | Sublimir- == 
AsoS5 gelbes Pulver. |schwieriger| bar. 
jalsSchwefel. 
Arsenwasserstoff 4%) | Farbloses, = —118,9. | 40° | Diehte 
ee brennbares, auf Luft 
ae sehr unange- bezogen 
nehm riechen- 2,695. 
des Gas; bei 
— 40° zu einer 
Fliissigkeit 
kondensirbar, 
bei —118,9° 
erstarrend. 
Baryumbromat 4") Farblose Monoklin. — Zersetzt 3,82. 
i Krystalle. sich zwi- 
Ba(BrOs)9 (++ H)0) cine SRD 
und 265°. 
Baryumbromid *°) Wasserhelle, |Rhombische — = Krystalli- 
luftbestiin- Tafeln. sirt 8,69; 
BaBrg (++ 2 H)0) dige Kry- wasserfrei 
stalle. EEX. 
Baryumkarbonat 4°) | Farblose |Rhombisch., 795°. as 4,301, 
BaCO, Krystalle. 4,302, 
4,33, 
4,565. 
Baryumchlorat 5°) ee Monokline, Gibt schon — 2,988. 
B rystalle. siulen- bei 250° 
et gaia) férmige | Sauerstoff 
Krystalle. | und etwas 
Chlor ab, 
schmilzt bei 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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ee 


Far REAL - 
Namen und Formel eae bei Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung ae form punkt punkt Gewicht 
Baryumchlorid aS ae eee oe = a) Kry- 
uft- afeln; wasserfrei stallisirt 
Bal, (+2 H0) bestiindige | monoklin. | bei 847°. 3,054 bei 
Krystalle. 3,9°, 3,054 
bei 15°, 
3,05, 
3,052, 
3,081, 
3,097; 
b) wasser- 
frei 3,851 
b.0°, 3,844 
bei 17°, 
3,879, 
3,856, 
3,86 bis 
4,156. 
Baryumchromat*?) | Blass ci- | Rhombisch. — = 3,90, 4,8, 
BaCrO, tronengelbes 4,49 bei 
Pulver oder 23° 4,60. 
Krystalle. 
Baryumfluorid 5) Weisses, nicht|Krystallisirt] Unzersetzt — 4,58, 
BaFl. Inystallini- |mit Wiirfel-| glithbar. 4,828 
2 sches Pulver} flichen. bei + 4°, 
oder kérnige 
Krystalle. 
Baryumjodat Be) Weisses ce Monoklin. = = = 
ver oder farb- 
Ba(JOs)2(1- H20) lose Krystalle. 
Baryumjodid 53) Farblose, | Dicke, ge-| Schmilzt- — ALOUT. 
Bal, (78,0, oder zerfliessliche | riefte Pris-lim Krystall- 
6H oO cilia O bis 3 H,0) Krystalle. | men (mit |wasser beim 
ee 2 7 Mol. H,0)) Erhitzen, 
oder rhom-|wird wasser- 
bische Kry-| frei und 
stalle (mit |schmilzt bei 
2Mol.H90).) héherer 
Temperatur 
von Neuem. 
Baryumnitrat ae) Durchsichtige) Wiirfel- 592°. Zersetzt |3,161 bei 
Ba(NO,) oder weisse | octaéder. sich beim |3,9°, 3,23, 
3/2 Krystalle. Gliihen. |3,185, 3,2, 
3,404, 3,23 
bis 3,24. 
Baryumnitrit ey Farblose | Hexagonale _ — — 
Ba(NOy) (+ Hy0) Krystalle. | Pyramiden. 
Baryumoxyde 
a) Baryummonoxyd*8),| Farblose Wiirfel. — — a) Kry- 
Baryt Krystalle stallisirt 
BaO oder amor- 5,722; 
phes Pulver. 8) amorph 
/ 4,0, 4,73, 
5,456. 
3 


v. Buchka, Physikalisch-chemische Tabeller. 
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ee SSS SSS SSS SSS SS SS SSS SS SSS SSS 


Namen und Formel 
der Verbindung 


Farbe u. Aggre- 


gatzustand bei 
gewohbnlicher 


Temperatur 
b) Baryumhydroxyd®’),| | Weisses 
Barythydrat, Aetzbaryt | Pulver, kry- 
Ba(OH)  (-+ 8 Hy0) stallinische 
Schmelze 
oder farblose 
Krystalle. 
c) Baryumsuperoxyd °°)| Weisses 
BaQg Pulver. 
d) Baryumsuperoxyd- Mikro- 
hydrat °1) skopische, 
BaOg.8 H20 perlmutter- 
glinzende 
Krystalle. 
Baryumphosphate 
a) Monobaryumortho- Weisse 
phosphat °?) Krystalle. 
Ba(HyPO,4)p 
b) Dibaryumphosphat®) | _ Weisses 
BaHPO, Pulver, kry- 
stallinisch. 
c)Tribaryumphosphat®*) | Krystalle. 
Bag(PO4)9 (++ H)0) 
Baryumrhodanid °*) aor ies 
zerfliessliche 
food 2 oder Nadeln. 
Baryumsilikat °°) Krystalle. 
BaSiO3 (++ 6 oder 7 Hy0) 
Baryumsilico- Mikro- 
fluorid °°) skopische 
: Krystalle. 
Kieselfluorbaryum 
BasSik ly 
Baryumsulfat °") Farblose 
Schwerspath - rystalle 
BasO oder weisses 
4 Pulver. 


Krystall- | Schmelz- 
form punkt 
Tetvagonal.| «) Amorph, 

schmilzt bei 
gelindem 
Glihen; 
8) krystalli- 
sirt 78,5°. 
— Zerfallt 
: beim Er- 
hitzen. 
Hexagonale| Zerfallt 
Blattchen, | beim Hr- 
Siulen und} hitzen. 
Tafeln. 
Triklin. — 
— Schmelzbar. 
= Schmilzt 
wasserfrel 
bei Ab- 
schluss der 
Luft ohne 
Zersetzung. 
Ortho- — 
rhombische 
Prismen. 
Runde Siu- — 
len, an bei- 
den Enden 
zugespitzt. 
Rhombisch.| Schmilzt 
bei sehr 
hoher 
Temperatur 
(bei 35° 
Wedew.). 


Siede- 
punkt 


Wird 
bei Hisen- 
schmelz- 
hitze oder 
im Volta- 
schen 
Flammen- 
bogen 
unter Zer- 


setzung 
verfliich- 
tigt. 


Spezifisches 
Gewicht 


«) Amorph 
4,495; 


B) kry- 
stallisirt. 
1,656, 
2,188. 


2,911 
bis 2,839 
bei 4°. 


1,275. 


Krystalh- 
sirt 4,34 
bis 4,46; 


amorph 
4,58, 4,51. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Farbe u, A - 
Namen und Formel caiaaiaad Sei Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
V—eaReS=s=<=o>oa$woyoeoeooaoeaeaoaw—=<$<=~=_O SSS SS 
Baryumsulfide 8) 
a) Baryummonosulfid Farblose, |Sechsseitige| Zersetzt = a 
BaS (+ 6 HO) durchsichtige| Tafeln. | sich beim 
Krystalle ; Erhitzen. 
wasserfrei 
weiss, rdth- 
lichweiss oder 
erau. 
b) Baryumsulfhydrat | Weisse, un-| Siulen Zersetzt — == 
Ba(SH)o (+ 4 H)0) durchsichtige} oder nadel-| sich beim 
Krystalle. formige | Hrhitzen. 
Krystalle. 
c) Baryumtrisulfid Gelblich- — 400°, unter — = 
BaS3 griiner Zersetzung. 
K6rper. 
d) Baryumtetrasulfid | Rothe, all- |[Rhombische| Zersetzt — 2,988 
BaS4 (++ H9O oder malig heller| Siulen. | sich beim bei 20° 
2 HO) werdende Hrhitzen. 
Krystalle. 
Baryumsulfit e?) Farblose Feie Na- — = = 
BaSO Krystalle. | deln, Pris- 
3 men oder 
Tetraéder. 
Berylliumchlorid ac a) Wasser- — 585 bis Bei a 
frei: Ole; héherer 
BeCla(+- 4 H,0) glinzende Tempera- 
Nadeln; tur subli- 
mirbar. 
b) wasser- | Monoklin. | Zersetzt — = 
haltig: sich beim 
zerfliessliche Erhitzen. 
Tafeln. 
Berylliumoxyvd “1 Weisses, |Hexagonal.| Im Knall- — 3,016, 
y BeO ee leichtes, volu- gasgebliise 3,02 bis 
¢ minéses, ge- unschmelz- 3,06. 
schmackloses bar. 
Pulver oder 
harte Kry- 
stalle. 
Berylliumsulfat Glanzende, Octa- Zersetzt = 1,725. 
BeSO 4 H,0) 2) stark licht- édrisch. sich beim 
eSO4 (+ 4 Hy0) brechende Erhitzen. 
oder Krystalle. 
BeSO, (-- 7 Hy0) — Monokline — ae — 
Prismen. 
Bleibromid *2 Weisses Kry-|Rhombisch.| 490°. — 6,6302, 
PbB ) stallpulver 6,611 bei 
" oder weisse, eos 
glanzende 6,572 bei 
Nadeln. 1S) 


36 IU. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 
|S SS 9 PAR RS IEEE ie A 
Namen und Formel eg os Krystall- Schmelz- Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt | Gewicht 
Temperatur 
Bleichlorat “*) Weisse, Monoklin. an . = a 
lanzende 230° sie 
ee. ‘Blattchen zersetzend. 
F : oder Saulen. 
Bleichloride *°) 
a) PbClo Weisse, seide-| Rhombisch. 485°. Zwischen |a) Gefallt 
glinzende 8611.954°,} 5,8022; 
Nadeln oder bei Luft- 
Blattchen. zutritt in| b) kry- 
a Glibhitze| stallisirt 
zerfallend.| 9,802. 
b) Bleisuperchlorid’®) | Bei —15° — — Im Chlor-| 3,18 bei 
PbO, erstarrender, strom bel 02. 
sehr zer- Gegen- 
setzlicher wart von 
K6rper. Schwefel- 
saure 
theilweise 
destillir- 
bar; tiber 
105° unter 
Ex»losion 
sich zer- 
setzend. 
Bleichlorit “*) Schwefel- — Unter Ex- = = 
gelbe plosion bei 
AONE Krystal: 126 oder 
schuppen. 100° sich 
zersetzend. 
Bleichromat *°) See yee? = ae — 5,9 bis 6,1, 
: z phes Pulver rhitzen 6,118, 
OR eat alc te oder gelbe schmelzend 6,29. 
4 Krystalle, unter Zer- 
oder (ge- setzung. 
schmolzen) 
braune, strah- 
lig-krystalli- 
nische Masse. 
Bleifluorid “°) Weisses, kry- = Leicht = 8,241. 
PbFI stallinisches schmelzbar. 
2 oder amor- 
phes Pulver. 
Bleijodid °°) Pomeranzen- |Sechsseitige] 375°, 383°. | Zwischen | 6,0282, 
PbJ. gelbes Pulver| Blattchen 861 und 6,07, 
2 oder gold- | oder kurze 954°, 6,110, 
gelbe, bieg-| Siiulen. 6,384. 
same Kry- 
stalle. 
Bleikarbonat *?) I ee cae oe -- 6,465, 
: oa urchsichtige,| oder Kleime| rhitzen 6,4277. 
pene ee diamant- | sechsseitige |bis 300° sich 
: glanzende Tafeln. | vollstiindig 
Krystalle zersetzend. 
. oder weisses 
Pulver. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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a 


Namen und Formel 
der Verbindung 


Temperatur 


Farbe u. Agere- 
gatzustand bei 
gewohnlicher 


Krystall- 
form 


Schmelz- 
punkt 


" 


Spezitisches 
Gewicht 


eee ee ee 


Basisches 
Bleikarbonat °?) 


Bleiweiss 
2 PbCO3. Pb(OH), 


Bleinitrat §°) 
Pb(NO3)o 


Bleioxyde °*) 
a) Bleisuboxyd 
Pb ,O 


b) Bleioxyd, Bleiglatte 
PbO 


¢) Bleihydroxyd 
3 PbO. HO 


d) Bleisuperoxyd 
PbO» 


e) Bleisuperoxydhydrat 
bO». H2O 


amorphes 
Pulver. 


Grosse 
oder 


Krystalle. 


glanzendes, 
schwarzes 
Pulver. 


réthlich- 


gelbe oder 
rothe Kry- 
stalle. 


Weisses 
Pulver, aus 
mikro- 
skopischen, 
wasserhellen 
Krystallen 
bestehend. 


Braune 
Krystalle 
mit gelbem 
Reflex, feine 
Krystall- 
schuppen 


braunes 
Pulver. 


Glanzend 
schwarzer 


K6rper. 


Weisses, dich- 
tes, schweres, 


wasserhelle 


milchweisse 


Mattes, auch 
sammetartig 


Gelbes oder 
gelbes, amor- 


phes Pulver, 
oder schwefel- 


stark in die 


oder schwarz- 


Regular 
und 
monoklin. 


a) Gelb: 
rhombische 
Octaéder 
oder Tafeln; 


8) roth: 
tetragonal. 


Vierseitige 
Saulen oder 
vier zu 
Sternchen 
vereinigte 
oder ein- 
zelne regu- 
lare Octa- 

éder. 


Sechsseitige 
Tafeln oder 
optisch 
einachsige, 


Linge 
gezogene 
Prismen. 


Beim Hr- 
hitzen sich 
zersetzend. 


Bei starkem 
Erhitzen 
sich zer- 
setzend. 


Bei 
Rothglut 
schmelzend. 


Beim Er- 
hitzen auf 
180 bis 145° 
Wasser 

abgebend. 


Bei 
stirkerem 
Erhitzen 
zerfallend. 


In 


Weissglut 


fliichtig. 


a) Gelbe 
Krystalle 
9,28 bis 
9,36; 
8) rothe 


Krystalle 
8,74 bis 
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spc SSS ESS SS 


Namen und Formel 
der Verbindung 


Temperatur 


Farbe u. Aggre- 
gatzustand bei 
gewohnlicher 


Spezifisches 
Gewicht 


ee ee ee ee 


f) Bleisesquioxyd, 
Metableiplumbat 
Pb 03 


g@) Orthobleiplumbat, 
Mennige 


Pb304 


Bleiphosphate °°) 
‘ a) Bleiorthophosphat 
Ph3P50g 


b) Pyromorphit 
3 Pbh3P90g. PbClo 


Bleisulfat °°) 
PbSO, 
Bleisulfid §*) 
PbS 
Borbromid °°) 
BBr3 
Borchlorid °°) 
BCI, 


Griinlich- 


rothgelbes 
Pulver. 


Scharlach- 


kleine Kry- 
stalle. 


Weisses 
Pulver. 


Lange, licht- 
gelbe, durch- 
sichtige Kry- 


stalle oder 
feines Kry- 
stallpulver. 


Weisse 
Krystalle 
oder 
amorphes 
Pulver. 


Bleigraue 
Krystalle 
oder braun- 
schwarzes, 
amorphes 
Pulver. 


Farblose, 


dicke Fliissig- 


keit. 


Farblose, 
stark licht- 
brechende 
Fliissigkeit, 
an der Luft 
stark rau- 

chend. 


braunes oder 


rothes, kry- 
stallinisches 
Pulver oder 


Krystall- | Schmelz- Siede- 
form punkt punkt 
Prismen. Beim — 
Erhitzen 
in Bleioxyd 
und Sauer- 
: stoff zer- 
fallend. 
Hexagonal. — = 
Rhombisch.| Schmilzt |Soll schon 
in beim Hr- 
Glihhitze. |hitzen auf 
250 b. 800° 
zerfallen, 
nach an- 
dern An- 
gaben in 
den héch- 
sten Tem- 
peraturen 
unver- 
Ainderlich. 
Regular, | In starker | Bei noch 
Wiirfel Rothglut | héherer 
oder schmelzbar.| Tempera- 
Octaéder. tur unter 
\ Luft- 
abschluss 
ver- 
dampfend 
und subli- 
mirend. 
— _— 90,5°. 
— — 18,23 bei 
760 mm 
Druck. 


8,62, 8,94, 
9,082. 


6,1691, 


6,298 bis 
6,39. 


7,25 bis 
Yl yans GOOs 
nach dem 

Schmel- 
zen 7,505. 


2,69. 


1,35 


bei 
deace 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Namen und Formel toaeaatind bel Krystall- | Schmelz- Siede- | Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Borfluorid ah Farbloses as ee ae 2.37, 
BFI Gas, b. —110° 
3 unter starkem 
Druck zu 
einer ither- 
artigen Fliis- 
sigkeit ver- 
dichtet, riecht 
stechend, 
raucht stark, 
Borjodid °?) Grosse, bliitte- = ee = 2s 
BI rige Krystalle, 
: sehr hygro- 
skopisch. 
Boroxyd °?) oe = 577°. | Nur bei | 1,83 | 
aa ie glasartige sehr hoher| bei 4°, 
ae cS: rire: L75 bis 
aa peratur 1,83, 
fliichtig. | 1,8766 
bei 0°, 
1,8476 
bei 12°, 
1,6988 
Borsaure °°) OSS 
a) Orthoborsiure Farblose Monoklin 184 bis |Gibt beim| 1,479, 
H3BO3 Krystalle. oder 186°. Erhitzen | 1,434 
triklin. Wasser | bei 15°. 
ab. 
b) Pyroborsiure °**) Glasig ge- = ae a ahs 
H,B,0; schmolzene, 
he briichige 
Masse. 
Borstickstoff °°) Amorphes, — Unschmelz- — — 
BN leichtes, bar. 
weisses, kér- 
niges Pulver. 
Bromwasserstoff °°) | _Farbloses — = — Gas- 
HBr Gas, im Va- formig 
kuum bei 2.797038; 
—73° sich zu cae 
einer farb- Eat 
losen Fliissig- 10° 
keit verdich- : 
tend, die zu 
einer durch- 
sichtigen 
Masse er- 
starrt. 
iumbromid 9") | Weisse, perl- — Biles 806 bis | 4,712 bis 
cae eet ) glinzende 812°. 4,91. 
2 Blittchen. 
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Farbe u. Agere- 5 : 
Namen und Formel en hei Krystall- | Schmelz- Siede- | Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt | Gewicht 
Temperatur 
Cadmiumchlorid **) 
a) Wasserfrei Durchsich- — By, 861 bis 3,620, 
dCly tige, perlgliin- 954°. 3,988. 
zende Masse 
oder glimmer- 
artige Blatt- 
chen. 
b) Wasserhaltig Durchsichtige| | Recht- Beim = = 
CaCly + 2 HO Krystalle. | winkelige | Hrhitzen 
Siulen. |verwitternd 
und subli- 
mirbar. 
Cadmiumfluorid 9°) Kry- as 520°. = 5,994, 
CaF stallinische 6,64. 
2 Rinden. 
Cadmiumjodid +°°) | Wasserhelle,| Grosse, 404°. 708 bis | 4,576, 
Cal. metallelin- | sechsseitige Te 5,986 
2 zende, luft- | Tafeln. bei 12% 
bestandige 5,974 
Krystalle. bei 18,5°. 
Cadmium- ‘Weisses = = = 4,4938. 
karbonat 1°) Pulver. 
CdCOz 
Cadmiumnitrat 1°?) Strahlige Saulen |Schmilzt bei — 2,455. 
, Krystalle. oder 100° (59,5°) 
Ca(NO3)9 (4-4 Hy0) Nadeln, {im Krystall- 
wasser. 
Cadmiumoxyd £0) Braungelbes Mikro- |Auch in der a 6,9502, 
cdo bis dunkel- | skopische | heftigsten 8,11 bis 
braunes oder] Octaéder. | Weissglut 8,18, 8,15. 
dunkelblau- nicht 
schwarzes schmelzend. 
Pulver, dun- 
kelrothe Kry- 
stalle oder 
strahlig grup- 
pirte Krystall- 
nadeln. 
Cadmiumoxyd- Weisses — — _ 4,79. 
hydrat 1 ) Pulver. 
Cd(OH)o 
Cadmiumsulfat 1°°) Paha = = — 4,72 bei 
ygroskopl- ie 
Oey sches Pulver. 
Hydrate: 
2) CdSO,-++ H,O Krystalli- — —_— — — 
nische 
Krusten. 
b) 8CdSO4-+-8 H20 Grosse, Monoklin, | Verliert == 3,05, 
durchsichtige| von tafel- | beim Er- 2,939. 
Krystalle. | formigem hitzen 
Habitus. Wasser. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 


4} 


nnn... eee 


Farbe u. A - 
Namen und Formel gatzustand Gai Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
ec) 2CdSO,-+ 5 H»0 Krystalle. | Regulire — — — 
sechsseitige 
Pyramiden. 
Cadmiumsulfid a) Pomeranzen- | Hexagonal: Bei = 4,8 bis 
p gelbes, beim Weisselut 4,908, 
ee Erhitzen bis Cadmium- 4,5 bis 
zum Gliihen oxyd bil- 4,605, 
braun, dann dend. 3,906 bei 
karminroth Ie 
werdendes 4,513 bei 
Pulver oder eee, 
Krystalle. 
Cisiumchlorid 1°") | Kleine, un- | Wiirfel Schmilzt Ver- — 
CsCl deutlich aus- oder bei Roth- | dampft 
gebildete, bei) Rhombo- glut. leichter 
schneller Kry- éder. als 
stallisation Kalium- 
federformig chlorid. 
gruppirte 
Krystalle. 
Casium- Graulich- — Unter —— 4,0178 
108 weisse, an Gliihhitze bei 4°. 
hydroxyd *°*) feuchter Luft schmelzend. 
CsOH zerfliessliche 
Masse. 
Casium- Sandige, — Schmilzt ise — 
109 weisse, hygro- bei Roth- | dampft - 
karbonat *°*) skopische glut. |bei Weiss- 
Cs9CO3 Masse oder glut. 
zerfliessliche 
Krystalle. 
Casiumnitrat !!°) Glas- Hexagonale| Unter = = 
CsNO glanzende | Prismen. | Gltihhitze 
ihe Krystalle. schmelzend. 
Casiumsulfat 111) |Kurze, harte} Séulen. — — = 
Cs,80, Krystalle. 
Calciumbromat !1?) Farblose | Monoklin. — == 3,329. 
Ca(Br0,), (-+ H,0) Krystalle. 
Calciumbromid 1 13) Seide- Nadeln. Nicht un- — oor 
CaB glanzende zersetzt in 
ca Krystalle Glibhitze 
oder amor- schmelzbar. 
phe, weisse 
Masse. 
Calciumchlorat 114 Farblose |Rhombische} 100° (bei ae <= 
nae ) Krystalle. Saulen. raschem 


Ca(C103)9 (-F 2 H20) 


Hrhitzen). 
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42 
Farbe u. Aggre- : 5 
Namen und Formel | gatzustand bei] Krystall- | Schmelz- Siede- | Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt earn 
Temperatur 
Caleiumchlorid 114 Farblose | Hexagonale| 29°, 28,5°,| 723°. | Krystalli- 
: CaCl HO ) Krystalle. | sechsseitige| 34°, 29,53°, sirt 1,635, 
aCly (+ 6 H0) Sulen. | 28°, 30°. 1,701 bei 
719) 
1,654 
bei 4°; 
wasserfrei 
2,24, 2,205 
bei 0°, 
’ 2,12, 2.16 
bei 27°. 
Calciumfluorid !!°) Farblose Tesserale | Unzersetat, SS: 3,183. 
Fl th Krystalle. |Wiirfel und|schmelzbar; 
Cal, Octaéder. | bei 51° 
Bese Wedgw. im 
Porzellan- 
ofen 
schmelzbar. 
Calciumjodid 11") Farblose, Blatter = == = 
Cal stark hygro- joder Nadeln 
a2 skopische (wasser- 
Krystalle. haltig). 
Calciumkarbonat?!18) 
CaCO3 
a) Kalkspath Farblose | Hexagonale|/Schmilzt im — 2,70 bis 
Krystalle. | Rhombo- | geschlosse- 2,72, 
éder. nen Gefiiss 2,116: 
bei hoher 
Tempera- 
tur. 
b) Aragonit Farblose _ |Rhombische = = 2,93 
Krystalle. Sdulen. bis 2,95, 
2,949, 
e) Kreide und Kalkstein| Farblose, — — -- 2,716. 
kompakte, 
amorphe 
Masse. 
Calciumnitrat a3) Farblose Monoklin. | a) Wasser-| Wasser- |a) Wasser- 
Krystalle. haltig 44°;| haltig haltig, 
Cai NOg)s (4-4 530) 132°, | krystalli- 
b) wasser- Junter Zer-| sirt 1,90 
frei 561°. | setzung. | bei 15,5°, 
1,878 bei 
182 els: 
b) ge- 
schmolzen 
on 
c) wasser- 
frei 2,472, 
2,504, 


2,24. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 43 
Farbe u. Aggre- 
Namen und Formel enizartand bei Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Calciumnitrit 1?°) Farblose Prismen. = = = 
Ca(NOg)9 Ce H,0) : Krystalle. 
Calciumoxyde !??) 
a) Calciumoxyd Weisse, |Wiirfel mit Un- Nicht a) Kry- 
CaO amorphe | glinzenden|schmelzbar.| fliichtig. | stallisirt 
Masse oder | Flichen. BLS 
TIES b) amorph 
3,08 b. 4°, 
3,1605, 
3,18, 3,2. 
b) Calciumhydroxyd Weisses, Regel- Fast un- — = 
Ca(OH) amorphes miassige, |schmelzbar. 
Pulver oder | sechsseitige 
farblose Kry-/Saulen oder 
stalle. Tafeln. 
ec) Calciumsuperoxyd Weisses | Hexagonal.|Verliert bei — — 
CaQOg (+ 8 H90) Pulver oder Rothglut 
farblose Kry- die Hilfte 
: stalle. des Sauer- 
Calcium- stoffs. 
phosphate 1°”) 
a) Monocalciumortho- Farblose | Rhombisch.|Verliert bei — 2,020 bei 
phosphat Krystalle. 100° das Ay 
CaH,(PO,4)o (4+ Hy0) Krystall- 
wasser, bil- 
det bei 200° 
CagP 90+. 
b) Dicalciumphosphat Kleine Prismen. |Bildet beim — = 
CaHPO, (+ H)0) Krystalle. Glithen 
CaP 907. 
c) Tricalciumphosphat Weisse, se aaa se = 
Ca3(PO,)o amorphe 
(+ 2 oder 5 H)0) Masse. 
Calciumsilicat !?%) Krystalle. | Monoklin. _ _ 2,78 bis 
Wollastonit Ae 
CaSi0 
Calciumsulfat 1?) 
a) Anhydrit Farblose |Rhombisch.| Schmilzt | Wird bei| Natiirlich 
CaSO, Krystalle. bei Weissglut| 2,97, 2,96 
Rothglut. | zersetzt. | bei 4°; 
kiinstlich 
2,969; 
wasser- 
freies 
CaSO, aus 
Gyps 
3,102, 


2,927; 
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Farbe u. Aggre- 5 : 
Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt | Gewicht 
Temperatur 
b) Gyps Farblose |Sechsseitige| Verliert aa 3,222 bei 
CaSO, (+ 2 Ho0) Krystalle |Prismen des} beim 0°, 3,305 
oder kry- |monoklinen| Hrhitzen bei 15°, 
stallinischer | Systems. | Wasser. 3,001, 
Niederschlag. 
Calciumsulfid 12°) | Amorphe, a Un- — = 
CaS gelblich- schmelzbar. 
weisse bis 
rothlich- . 
weisse Masse. 
Caleium- Farblose Prismen. | Schon bei — — 
aes LOE Krystalle. gelinder 
sulfhydrat ) Warme 
Ca(SH)9 (++ 6 Hy0) unter Zer- 
setzung im 
Krystall- 
wasser 
schmelzend. 
Cerchlorid 127) _|Farblose, kry- = Leicht ~ == 
CeCl stallinische schmelzbar. 
aaa Masse. 
Cerosulfat 1?) Wasserfrei a a5 8,912. 
Ce(SO4)3 weisses 
(+5, 6,8,9und12H,0)| Pulver. 
Chlorbrom !?°) Rothbraune, = Bei + 10° 2 ee 
ClBr leicht- dis- 
bewegliche sociirend. 
: Fliissigkeit. 
Chlorjod- 
verbindungen !°°) 
a) Monochlorjod Dicke, roth- Tafel- a) 27,2°, 100,5° 3,222 
ClJ braune Fliis-| férmig. | 24,7°, 25°, bis 101,5°,| bei 16°, 
(In zwei Modifikationen, | sigkeit, bei 30°; 101,3°. | 2,88196 
a und 8, bekannt.) langerem beim 
Stehen zu 8) 13,9°. Siede- 
langen, punkt. 
schwarz- 
rothen Kry- 
stallen er- 
starrend. 
b) Trichlorjod Pomeranzen-| Rhombisch.| 25°, 33°, | Dissociirt SLOT 
Cl3J gelbe, lange unter star-| beim 
Nadeln oder kem Druck| Erhitzen 
grosse, durch- in einer |iiber den 
sichtige Ta- Chloratmo- | Schmelz- 
feln. sphare 101°.) punkt. 
Chlorkalk 151) Weisses — Gibt beim = == 
CaClO Pulver. Gliihen 
2 Sauerstoff 
ab. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 45 
Namen und Formel catenstan ee Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung Stele form punkt punkt Gewicht 
Chloroxyde +5?) 
a) Chlormonoxyd Bei — — +5 bis 2,977, 
9 gewohnlicher 5,1° bei | 3,025 bei 
Temperatur 737,9 mm} 22° und 
ein gelblich- Druck. | 728 mm 
braunes Gas, Druck, 
bei niederer 38,0072 bei 
Temperatur 16° und 
dunkelbraune 726 mm 
Fliissigkeit. Druck. 
b) Unterchlorige Saiure |Nur in wiisse- pen Bes ae oe 
HClO riger Lésung 
bekannt. 
ce) Chlorperoxyd Bei — -— +9°, |Gasformig 
C109 gewohnlicher + 9,09 bei] 2,3894 
Temperatur 730,9 mm} bei 11°; 
ein dunkel- Druck. fliissig 
griingelb ge- 1,5. 
firbtes Gas, 
bei niederer 
Temperatur 
erst zu einer 
lebhaft ro- 
then, leicht 
zersetzlichen 
Flissigkeit 
verdichtbar, 
dann zu 
orangegelben 
Krystallen 
erstarrend. 
d) Chlorsiure Nur in — — _ In konzen- 
HCl103 Wiisseriger trirtester 
Lésung be- Lésung 
kannt. 1,282 bei 
14,2°. 
e) Ueberchlorsiure Farblose, = == Beim | 1,782 bei 
HClO, leicht beweg- Erhitzen | 15,5°. 
liche, rau- tiber 92° 
chende und heftig ex- 
héchst plodirend. 
atzende Fliis- 
sigkeit. 
f) Ueberchlorsiure- Anfangs Nadeln. 50°. Zerfallt _ 
monohydrat gelbliche, am bei 110° 
HC10, + H90 Sonnenlicht in Ueber- 
sich entfir- chlorsiure 
bende Kry- und ein 
stalle. Dihydrat 
(s. u.). 
g) Ueberchlorsiure- Farblose, = = 203°. 1,72 bis 
dihydrat dicke, élige 182. 
HC10,-+ 2 H,0 Flissigkeit. 
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Namen und Formel Lae te Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Chlorwasserstoff 1°) |Farbloses Gas -— —112,5°. — a) Gas- 
HCL von stechend formig 
saurem Ge- 1,23; 
ruch, an der 1,255, 
Luft rau- ee 
chend, bei 1,25714 
sehr niederer bei 5°, 
Temperatur 1,26409 
und durch bei 17°, 
Druck zu ; 1,25652 
einer farb- ‘ bei 100°; 
losen, leicht b) fliissig 
beweglichen 0,908 b.0°, 
Flissigkeit 0,873 bei 
kondensirbar, Tap, 0,004 
die bei bei 11,67°, 
—115,7° zu 0,835 bei 
einer weissen 15,85°, 
Krystallmasse 0,808 bei 
erstarrt. DONC 
0,748 bei 
33°, 0,678 
bei 41,6°, 
0,619 bei 
0 
Chromchlorid 15+) ale 
a) CrCl, Pfirsichblii- — Sublimirt — 2,757 bei 
thenfarbige, bei 15°. 
glainzende, Gliihhitze. - 
glimmer- 
artige 
Blittchen. 
b) CrCl; +-6 H,O Griine — _ = = 
(61/2 Ho) Krystalle. 
¢) CrCls + 10 HO Nadeln. Triklin. |-+6 bis 7°. — — 
Chromchlortir 135) 
a) CrClo Weisse — = Sehr | 2,751 bei 
Pseudo- schwer 14°. 
morphosen fliichtig. 
nach CrCl, 
oder seide- 
glinzende 
Nadeln. 
b) CrClg+ 4 Hy0 Blaue — _ a = 
Krystall- 
nadelchen. 
Chromoxyde +°*) 
a) Chromhydroxydul | Gelber oder == aa = — 
Cr(OH)9 schwarzer, 
leicht sich 
oxydirender 
Niederschlag. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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ees. eee 


Namen und Formel 
der Verbindung 


Farbe u. Aggre- 


b) Chromoxyd 
Cr) 03 


¢) Chromhydroxyd 
Cr(OH)3 


d) Chromtrioxyd, 
Chromsiiureanhydrid 
Cr O03 


e) Chromsiure 
HoCrO, 


Chromsulfate 1°") 
a) Cr(SO4)3 (+- 18 HO) 


b) Chromalaune ***) 


a) Ammoniumchrom- 
alaun 


Cra(SO4)3 + (NHy)2804 
"94 HO 


6) Kaliumchromalaun 
Cra(SO4)3 + KySO,4 
+ 24H,0 


Chromsulfid 13°) 
Cr983 


Chromylchlorid ?*°) 
CrOoCly 


gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Griines, amor-) Hexagonal, | Schmilzt Im Ally (OO 
phes Pulver} rhombo- |mit weissem|Porzellan-| 5,01. 
oder glinzend| édrisch. |Rauche im} ofen 
schwarze oder Knallgas- etwas 
schwarzeriine geblise. | fliichtig. 
Krystalle. 
Griines, amor- _ —- — — 
phes Pulver. 
Karmoisin- | Rhombisch. 180 Bei Biante, 
oder bis 190°, | hédherer | 2,775 bis 
braunrothe 170°. Tempera: | 2,787 bei 
Nadeln. LUGS EWS aoc, 
fliichtig, | 2,819 bei 
schliess- |20°, 2,800 
lich in |bis 2,804. 
Sauerstoff 
und Cr9Q0z, 
zerfallend. 
Kleine, — Beim — = 
rosenrothe Erhitzen 
Krystalle. in Wasser 
und CrO3 
zerfallend. 
Violette Regulire aa = 1,696 bei 
Krystalle. | Octaéder. 22°, 1,867. 
Violette Octaéder 100°. — 1,736 bei 
Krystalle. joder Wiirfel Oe 28 
mit Dodeka- bei 20°. 
éderflachen. 
Violette Octaéder 89°. — 1,845, 
Krystalle. oder 1,856, 
Rhomben- 1,848, 
dodekaéder, 1,842 
bei 20,8°, 
1,817, 
1,8293 
bei 0°. 
Graue, griine — — aa 3,77. 
bis schwarze 
Krystallblatt- 
chen oder 
dunkelbrau- 
nes Pulver. 
Blutrothe = = 118° bei | 1,913 bei 
Fliissigkeit. 760 mm | 10°, 1,71 
Druck, | bei 21°, 
115,9°, | 1,961 bei 
117,2° bei/0°, 1,7578 
753 mm |b. Siede- 
Druck. punkt. 
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III. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


Namen und Formel 
der Verbindung 


Cyan 14 1) 
a) CyNo 


b) Paracyan 
(CN)n 


Cyanamide !4?) 
a) CNH, 


b) Dicyandiamid 
CoN, Hy, 


c) Tricyantriamid, 
Cyanuramid, Melamin 


C3NgH 


 Cyanbromide 143) 
a) CNBr 


b) Cyanurbromid 


Farbe u. Aggre- 


gatzustand bei 
gewohnlicher 
Temperatur 


Krystall- 


form 


Farbloses 
Gas, verfliis- 
sigt sich bei 
3,6 b. 3,7 Atm. 
Druck, wird 

unter ge- 
wohnlichem 

Druck bei 
—22°, bei 1,5 
Atm. und 0°, 
und bei4 Atm. 
Druck und 20° 
verfliissigt ; 
erstarrt in der 

Nihe des 
Erstarrungs- 
punktes des 
Quecksilbers 
unter gewohn- 
lichem Druck. 


Braun- 
schwarze, 
lockere 
Masse. 


Kleine, 
farblose, an 
der Luft zer- 

fliessliche 

Krystalle. 


Krystalle. 


Farblose, 
durch- 
scheinende 
Krystalle. 


Fester, sehr 

fliichtiger und 

sehr giftiger 
K6rper. 


Weisses, 


C3N3Br3 


amorphes 
Pulver. 


Trimetri- 
sche Blatt- 
chen oder 


rhombische 


Tafeln. 


Monokline 
Prismen. 


Prismen 
oder 
Wiirfel. 


Schmelz- Siede- |Spezifisches 
punkt punkt | Gewicht 
— 34,4°. -— a) Gas- 
formig 
0,9; 
b) fliissig 
0,866. 
Bei starkem| Geht bei a 
Hrhitzen | 860°-in 
schmelzend| gewohn- 
und sichver-| liches 
fliichtigend.| Cyangas 
liber. 
40°. Geht beim — 
Erhitzen 
tiber den 
Schmelz- 
punkt in 
Dicyandi- 
amid iiber. 
205°. Beim — 
Erhitzen 
in Am- 
moniak 
und Mel- 
amin zer- 
fallend. 
Bei vor- Bei = 
sichtigem | stirkerem 
Erhitzen | Erhitzen 
unzersetzt Zer- 
sublimirbar.} fallend. 
4°, 16°, | 40°, 61,3° 3,607 
oer. b. 750 mm|(Luft = 1) 
Druck, 
sublimir- 
bar, 
Ueber 300°. == = 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Namen und Formel 
der Verbindung 


Farbe u. Agegre- 


Cyanchloride !“#) 
a) CNCl 


b) Cyanurchlorid 
C3N3Cl3 


Cyanjodid 145) 
Jodcyan 
CNJ 


Cyansiure, 
Tsocyansiure !*°) 
HNCO 


Cyansulfid !*”) 
(CN)oS 


Cyanursiiure 14%) 
HNgC303 . 2 Hy0 


eee rad vet Krystall- | Schmelz- Siede- 
eee punkt | punkt 
SS = 
Leicht kon- — — 65 bis 6°,| 12,66°. 
densirbares —7°. 
Gas von hef- 
tigem, zu 
Thrinen rei- 
zendem Ge- 
ruch; bei —5 
bis — 6° er- 
starrend. 
Farblose, | Monoklin. 145°. 190°. 
sehr giftige 
Krystalle, 
von heftigem, 
an Mause- 
exkremente 
erinnerndem 
Geruch. 
Lange, Nadeln 146,5°. — 
farblose, sehrjoder kleine, 
fliichtige, | vierseitige 
stechend rie-| Tafeln. 
chende und 
sehr giftige 
Krystalle. 
Farblose — Schon — 
Flissigkeit, bei 0° ruhig 
von stechen- sich in das 
dem Geruch, polymere 
sehr fliichtig. Cyamelid 
umwan- 
delnd, unter 
explosions- 
artigem 
Aufwallen 
bei gewohn- 
licher Tem- 
peratur. 
Wasserklare |Rhombische 60°. An der 
Krystalle. |Tafeln oder Luft sich 
langere langsam 
diinne verfliichti- 
Blattchen. gend, b.30 
b. 40° sub- 
limirbar. 
An der Luft} Monokline _— Bei der 
verwitternde |Saulen oder Destilla- 
Krystalle. | (wasserfrei) tion in 
Quadrat- Cyansiure 
octaéder. Zer- 
fallend. 


vy. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 


* 


Spezifisches 
Gewicht 


9,215 
(Luft = 1). 


1,140 
bei 0°, 
1,1558 

bei —20°. 


1,768 bei 
0°, 2,500 
bei 19°, 
2,228 bei 
2407 1725 
bei 48°, 
1,722 bis 
il (B15) 
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Namen und Formel 
der Verbindung 


Farbe u. Aggre- 
gatzustand bei 
gewohnlicher 
Temperatur 


Krystall- | Schmelz- Siede- 
form punkt punkt 


Spezifisches. 
Gewicht 


Cyanwasserstoff 1*°) 


Eisenbromid !°°) 
Fe Bre 


Hisenbromiir 1>*) 
FeBro (+ 6 Hy)0O) 


Hisenchlorid 1°”) 
a) Fe Cl, 


b) FeCl, + 5 H,0 


0) FeCl; + 6 Hy0 


d) Fe,Cl, + 12H,0 


Wasserhelle, 
leicht beweg- 
liche Fliissig- 
keit, bei 
—15°zu einer 
faserigen 
Krystallmasse 
erstarrend. 


Braunrothe 
Krystalle von 
schillerndem 
Metallglanz. 


a) Wasserfrei: 
griinlich- 
gelbe, kry- 
stallinische 
Masse; 


b) krystall- 
wasserhaltig: 
blassgriine, 
zerfliessliche 
Krystalle. 


Metall- 


— —15°. 26°. 


Sechsseitige| | Beim -- 
Tafeln, Hrhitzen 
vielleicht | theilweise 
rhombisch. | unzersetzt 
subli- 
mirend. 


—_ Schwer — 
schmelzbar. 


Sechsseitige oa == 
Tafeln. 


Hexagonal.| Schon 280 bis 


glainzende, 
irisirende, 
eisenfarbige, 
dunkle Tafeln 
oder grosse, 
im durch- 
fallenden 
Lichte granat- 
rothe, im auf- 
fallenden me- 
tallisch griine 
Krystall- 
blatter; auch 
schwarz- 
braune Kry- 
stallkrusten, 
zerfliesslich. 


Granatrothe 
Krystalle. 


Dunkelroth- 
gelbe Tafeln, 
zerfliesslich. 


Blass orange- 
gelbe, halb- 
kugelige 
Warzen. 


bei 100° 285°. 
sublimir- 
bar. 


Rhombisch.|31°, bei 42° — 
erstarrend. 


a) fliissig 
0,70583 
bem 
0,6969 bez 
18°, 0,697 
bei 19°; 
b) gas- 
formig 
0,944 bez: 
19°. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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ees 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel | gatzustand bei Krystall- | Schmelz- | Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Hisenchlortir 15°) 
a) FeClg Weisse, Sechs- Schmilzt Bei 2,528. 
talkartige seitige, bei stirkerem 
Krystall- optisch | Rothglut. | Erhitzen 
schuppen | einachsige subli- 
oder zarte, Tafeln. mirend. P 
weisse, seide- 
glinzende 
Blattchen. 
b) FeCly + 4 H,0 Durchsichtig | Monoklin. | Schmilzt _ 1,937. 
hellblaue, beim 
an der Luft Erhitzen 
grasgriin im Krystall- 
werdende wasser, 
Krystalle. 
Hisenchloriir- Gelbe, un- = Etwa 45°. — — 
chlorid 154) durchsichtige, 
zerfliessliche 
FeClg . Fe,Clg + 18 H,O Krystall- 
Kisenfluorid 155) | “4"7°n. 
a) Fel, Farblose Wiirfel Leichter | Sublimir- —— 
Krystalle. oder schmelzbar| bar. 
Rhombo- | als Alumi- 
éder. |niumfluorid. 
b) FeoFly + 9 H,O Blass fleisch- = = = _ 
rothe oder 
farblose 
Krystalle. 
Eisenfluoriir 15° ) Weisse oder Recht- — _ — 
hellgriine | winkelige 
FeFl, (+ 8 H,0) Krystalle. |Tafeln oder 
Hisenjodiir 1 7) Prismen. 
a) FeJy oder FeyJ, | Graue, blat- _— iris. al — 
terige Kry- 
stallmasse. 
b) FeJg +5 H)O Dunkel- — — _ — 
braungriine 
Krystalle. 
Hisenkarbonat 15 8) Grauweisse | Rhombo- — — _ 
Krystalle. édrisch, 
Ferrokarbonat, Spath- Noni 
eisenstein, Hisenspath ch 
F eCOz : 
Eisennitrate 15%) 
a) Ferronitrat Krystalle. — = — cars 
Fe(NO3)9 + 6 H,O 
b) Ferrinitrat 
a) Feo(NO3), + 12 H9O | Fast farblose| Wiirfel. 35°. — == 
oder schwach 
lavendelblaue 
Krystalle. 
8) Fea(NOs)g + 18 HO Ebenso. Monoklin. 47,2°. 125°. 1,6835 


bei 21°. 
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SS LS SL SE SL OIA SETS RES EE SO ESSE DE ST SIE TP SC BES ES 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Hisenoxyde '®°) 
a) Hisenoxydul Schwarzes, — = = a 
FeO pyrophori- 
sches Pulver. 
b) Hisenhydroxydul Sehr leicht aa — — —_ 
Fe(OH), oxydirbarer, 
anfangs 
weisser, dann 
griiner Kor- ; 
per. : 
c) Hisenoxyduloxyd, Schwarze | Regulire — — 5,09, 
Magneteisenstein Krystalle, | Octaéder. 4,86. 
Fe304 oder FeO. Fe,O3 | magnetisch. 
d) Hisenhydroxyduloxyd| Amorphe, _ = — — 
Fe;0,4 . HO braun- 
schwarze 
Masse von 
muscheligem 
Bruch, stark 
magnetisch. 
e) Hisenoxyd, Hisen- Nach hef- | Hexagonal.|Im Tépfer- Im 5,17 bis 
glanz, Hisenglimmer, |tigem Glihen ofen unter |Porzellan-| 5,04. 
Rotheisenstein, Glas- stahlerau, theilweiser Jofen etwas 
kopf, Blutstein zerrieben Umwand- | fliichtig. 
Fe 03 roth, oder lung in 
dunkelgraue, Fes04 
metallelan- schmelzbar. 
zende Kry- 
stalle, in diin- 
nen Blattchen 
durchschei- 
nend roth, 
oder rothe 
Massen von 
strahligem 
f) Hisenhydroxyde cohige: 
a) Gothit Rothe Rhombisch. = — 2,92. 
Fe 903 . HO Krystalle. 
8) Raseneisenstein Gelb bis aa _ oa == 
2 Fe9O3 . 3 H2O ockerbraun. 
1) Fe(OH). Hochgelbe, _ — = — 
amorphe 
‘ Korner. 
Hisenphosphate !°) : 
a) Tertiiires Ferroortho-| Indigblaue, | Monoklin. — — 2,58. 
phosphat, Vivianit perlglin- 
Fe3(PO4)o + 8 H20 zende Kry- 


stalle oder 
fast farblose, 
an der Luft 
sich rasch 
bliuende 
Krystillchen. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen, 
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——————— 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel gatzustand bei} Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
b) Tertiires Ferriortho-| Gelblich- — — oe == 
phosphat welsser 
Feo(PO,4)o = 4 HO Niederschlag 
(bei 100°), oder kry- 
Fe (PO4)9 + 8 H9O stallinisches, 
(bei 50° getrocknet) | grauweisses 
Pulver. 
Hisensulfate 1°) 
a) Ferrosulfat, Hisen- Bliulich- Dimorph: | Schmilzt — 1,904, 
vitriol griine durch-) monoklin jim Krystall- 1,889 bei 
FeSO, (+ 7 Hy0) sichtige und wasser. 3,9°, 1,884, 
Krystalle. | rhombisch. 1,902, 
1,832. 
b) Doppelsalze 
a) Ammoniumferro- | Wasserhelle, | Monoklin. = — 1,813. 
sulfat bliulichgriine 
(NH4)9SO, . FeSO, Krystalle. 
(+ 6 H,0) 
8) Kalhumferrosulfat Bliuliche | Monoklin. — — 2,189. 
KoSO, . FeSO, (+ 6 Hy0) Krystalle. 
c) Ferrisulfat Pfirsich- /Rhombische — — 3,097. 
Fe (SO,4)3 bliithenrothe| Octaéder 
Krystalle | von tafel- 
oder zerfliess-/ foérmigem 
liches weisses| Aussehen. 
Pulver. 
d) Doppelsalze (Hisen- 
alaune) 
a) Ammoniumferri- Farblose Octaéder — = Arley. 
sulfat, Ammoniumeisen-| Krystalle. | oder Kom- 
alaun binationen 
(NH4)9S04 . (FegSOq)3 dieser mit 
(++ 24 Ho0) Hexaédern. 
¢) Kaliumferrisulfat, |Farblose oder| Octaéder. | Schmilzt — = 
Kaliumeisenalaun blassviolette im Krystall- 
KoS80yq . (FegSO4)3 Krystalle. wasser. 
(+ 24 H,0) 
Hisensulfide !°*) 
a) Hisensulfiir, Einfach- Metall- = = a = 
Schwefeleisen glanzende 
FeS gelbe Masse. 
b) Hisensulfiirsulfid, Speisgelbe | Hexagonal. — — 4,94, 4,4 
Magnetkies bis tombak- bis 4,68. 
FegSy oder Fe;Sg braune 
Krystalle 
oder graues 
Pulver. 
c) Hisensesquisulfid Griingelbes — me = ma 
FeS, oder 
gelbgraues 


Pulver. 
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IL. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


SP SS A NF SILI ST LE LLL SE 


Namen und Formel 
der Verbindung 


Farbe u. Aggre 
gatzustand bei 


gewohnlicher 
Temperatur 


Krystall- 
form 


Schmelz- 
punkt 


Siede- 
punkt 


Spezifisches 
Gewicht 


d) Hisendisulfid, 


Zweifach-Schwefeleisen, 


Pyrit, Schwefelkies, 


Kisenkies, Strahlkies, 


Markasit 
FeSo 


Messinggelbe, 


metallglan- 
zende Kry- 


stalle oder von 


metallischer, 
mehr in’s 


Hexaéder 
(als Pyrit, 
Schwefel- 
kies oder 
Hisenkies) 


oder rhom- 


Graue oder | bisch (als 
Griine gehen-| Strahlkies). 
der Farbe. 
Fluorwasserstoff 1°) | Sehr diinn- 3 
HF flissige und 
bewegliche, 
farblose 
Fliissigkeit, 
erstarrt bei 
—102,5° zu 
einer durch- 
sichtigen, kry- 
stallinischen 
Masse und 
wird in noch 
niedrigerer 
Temperatur 
weiss und un- 


— 92,3°. 


durchsichtig ; 
sehr hygro- 


skopisch. 
Galliumchloride 16°) 


a) Galliumchlortir 


Weisse, 
GaClg 


durchsichtige 
Krystalle, 
im fliissigen 
Zustande 
stark licht- 
brechend. 


b) Galliumchlorid 


Lange, weisse 
GagCl, 


Nadeln. 


Germaniumoxyd 16°) 
Germaniumsiure 


GeO, 


Weisses, 
dichtes Pulver 
od. kleine, mi- 
kroskopische 

Krystalle. 


Rhombisch. 


Germanium- 
sulfide 1°") 


a) Germaniumsulfiir {Diinne Tafeln| Rhombisch 
GeS oder gefie- oder 
derte Kry- | monoklin. 
stallgebilde 
von fast me- 
tallischem 
Glanz u. grau- 
schwarzer 
Farbe. 


164°. 


75,5°. 


Schmilzt 
bei 
Rothglut. 


+-19,5°. 


215 bis 
220°, 
sublimir- 
bar. 


Un- 
zersetzat 
fliichtig. 


bis 4,88. 


0,9879 
bei 
ONT Ses 


2,36 bei 
80°. 


4,703 bei 
bebe 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 


Namen und Formel 
der Verbindung 


b) Germaniumsulfid 
Ge So 


ce) Germaniumsulfid- 
silbersulfid, Argyrodit 
GeSo =o Agys 


Germanium- 
tetrachlorid !°°) 
GeCly 


‘Goldbromid !°°) 
AuBrg 


Goldchloride 17°) 
a) Goldchloriir 
AuCl 


b) Goldchlorid 
AuCl 3 


Goldcyanide 174) 


a) Goldcyaniir 
AuCN 


) Kaliumaurocyanid 
AuCN . KCN 


e) Goldcyanid 
Au(CN)s (+ 3 H90) (?) 


d) Kaliumauricyanid 
Au(CN)3 . KCN 
+ 17/2 H)O 


Goldoxyde 17”) 
a) Goldoxydul 
AuyO 


bb) Goldoxyd 
Au 203 


Farbe u. Aggre- 

gatzustand bei 
gewohnlicher 
Temperatur 


Krystall- 
form 


Schmelz- 
punkt 


Spezifisches 
Gewicht 


Weisses, 
mildes, stark 
abfairbendes 
Pulver. 


Metallisch 
glainzende, 
stahlgraue, 
auf frischem 
Bruch réth- 
liche, mit der 
Zeit violett 
werdende 
Krystalle. 


Farblose, 
diimne, an 
der Luft 
rauchende 
Flissigkeit. 


stallinische 
Kruste. 


Gelbweisser 
K6rper. 


Dunkel- 
braune, kry- 
stallinische 
Masse. 


Gelbe, mikro- 
skopische 
Krystalle. 


Farblose 
Krystalle. 


Grosse, 
farblose 
Blattchen. 


Farblose 
Krystalle. 


Braunvio- 
letter Kérper. 


Schwarz- 
braunes 
Pulver. 


Monoklin. 


Sechsseitige 
Tafeln. 


Rhombische 
Octaéder. 


Tafeln. 


Schmilzt 
bei héherer 
Tempera- 
tur. 


50°. 


Sublimir- 
bar. 


Sublimir- 
bar. 


Zerfallt 
bei stir- 
kerem 
Hrhitzen. 


Bildet iib. 
250° er- 
hitzt me- 
tallisches 
Gold. 
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III. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches. 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
c) Goldhydroxyd Hellgelber bis — — Zerfallt — 
Au(OH)s; ockerbrauner bei 250°. 
: Niederschlag. 
Goldsulfide 1**) 
a) Goldsulfiir Braun- — = = se 
AugS schwarzer, 
in feuchtem 
Zustande 
stahlgrauer 
Niederschlag. : 
b) Golddisulfid Schwarzer — = Wird bei — 
AuyS5 Niederschlag. 250 bis 
270° vollig 
zersetzt. 
c) Goldtrisulfid Schwarz- — — — = 
AuS3 brauner 
Niederschlag. 
Hydrazinhydrat 1 es) Licht- = Unter a 118,5° 1,0305 
NaH, BO brechende, — 40°. bei bei 21% 
Lire ee Se etwas schwer 739,5 mm 
bewegliche, Druck. 
an der Luft 
deutlich 
rauchende 
Fliissigkeit, 
erstarrt im 
Kohlensiure- 
atherbrei zur} ° 
blatterig-kry- 
stallinischen 
Hydrazinsalze 174) ae 
a) Hydrazinmonochlorid Lange aa 89°. = — 
NoH, . HCl Nadeln. 
b) Hydrazindichlorid Glas- Regulire 198°. — _ 
NoHy, . 2 HCl glanzende | Octaéder. 
Krystalle, 
sehr hygro- 
skopisch. 
ce) Hydrazinsulfat Dicke, Rhombisch. 254° — — 
NoHy . HySO, glainzende (schmilzt 
Tafeln oder unter Zer- 
lange, diinne setzung). 
Prismen. 
Hydroxylamin !7°) Aeusserst | Lamellen SB 58° bei | Schwerer- 
H.NO hygro- oder 22 mm als 
3 skopische Nadeln. Druck, | Wasser. 
Krystalle. zwischen 
90 u. 100° 
lebhaft 
sich zer- 
setzend, 
tiber 100° 
mit Hx- 


plosion. | 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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a er eS SS ISS TE HYORET CSS) 


Farbe u. Aggre- 


glanzende 
Blattchen mit 
einem Stich 
in’sGriinliche. 


Namen und Formel gatzustand bei! Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Hydroxylamin- 
salze 175) 
a) Salzsaures Hydroxyl- Lange Monoklin. 151°. Zersetzt — 
amin sdulen- oder sich in 
NH;3(OH)Cl splessformige héherer 
Krystalle, zu- Tempera- 
weilen diinne tur. 
Blatter oder 
Tafeln. 
b) Halbsaures Salz Lange  |Rhombische 85° 225 = 
2 NH,(OH), HCl Krystalle, | Prismen. (unter 
Blattchen Zersetzung). 
oder Nadeln. 
c) Zweidrittelsaures | Sehr grosse | Rhombisch, 95° m= = 
Salz Krystalle. (unter Zer- 
3 NH2(OH), 2 HCl setzung). 
d) Schwefelsaures Grosse Monoklin | 170° (140°) = — 
Hydroxylamin Krystalle. und (unter Zer- 
(NH30H)9SO,4 triklin. setzung). 
e) Salpetersaures Leicht — 48°. — — 
Hydroxylamin schmelzbare 
NH3(OH)NO3 Krystall- 
masse,sehr hy- 
groskopisch. 
Indiumchlorid !*°) Weisse, = — Ueber = 
InC] an der Luft 440° 
26 zerfliessliche fliichtig. 
Blattchen. 
Indiumoxyde 17") 
a) Indiumoxydul Leichtes, = = == = 
InO lockeres, 
schwarzes 
Pulver. 
b) Indiumoxyd Dichtes, ho- — Bei Nicht 7,179. 
Tn903 niggelbes Pul- Weissglut | fliichtig. 
ver, beim Er- unschmelz- 
hitzen dunk- bar. 
ler werdend, 
in Glihhitze 
rothbraun. 
c) Indiumhydroxyd Weisser, — ay = oe 
Tn)(OH)¢ voluminéser, 
gallertartiger 
Niederschlag. 
Indiumsulfid 178) | Braunes Pul- — Un- Nicht - 
eae ) ver od. gelbe, schmelzbar.| fltichtig. 
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Ill. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


Namen und Formel 
der Verbindung 


Farbe u. Aggre- 

gatzustand bei 
gewohnlicher 
Temperatur 


Tridiumchlorid 17°) 
IrCly 


Iridiumoxyde 18°) 
a) Iridiumsesquioxyd 
Tr903 


b) Indiumoxyd 
TrO 


Jodbromid 18+) 
JBr 


Jodfluorid 18?) 
JF; 


Jodoxyde 18°) 
a) Jodtetroxyd, Unter- 
jodsaure 


Jy04 


b) Jodpentoxyd, Jod- 
sdiureanhydrid 
J_05 


c) Jodsiure 
HJO3 oder HoJ90¢ 


d) Ueberjodsaure 
H;JO¢g oder JO(OH)s; 


Schwarze, 
an den Kanten 
dunkelroth 
erscheinende 
zerfliessliche 
Masse oder 
braun- 
schwarze, 
glanzende 
Krystalle. 


Zartes, blau- 
schwarzes 
Pulver. 


Feine, metall- 
glanzende 
Nadelchen. 


Farrenkraut- 
Ahnliche 
Aggregate, 
stark nach 
Brom 
riechend. 


Farblose, 
leicht- 
fliichtige 
Flissigkeit. 


Leichtes, 
gelbes 
Pulver. 


Weisses 
Pulver. 


Farblose 
Krystalle oder 
schweres, 
weisses 
Pulver. 


Zerfliessliche, 
farblose 
Krystalle. 


Krystall- 
form 


Schmelz- 
punkt 


Siede- 
punkt 


Spezifisches 
Gewicht 


Tetraéder. 


Rhombische 

Tafeln oder 

hexagonale 
Krystalle. 


Monokline 
Prismen. 


Zersetat 
sich nicht 
bei Roth- 

glut, zerfallt 
bei héherer 
Tempera- 
tur. 


36°. 


Zerfallt bei 

170 bis 180° 

in Jodsaure- 
anhydrid 
und Jod. 


Zerfallt 
bei 800° im 
Augenblick 
des Schmel- 
zens in seine 

Klemente. 


Zerfallt auf 
170° erhitzt 
in das An- 
hydrid und 
Wasser. 


130 bis 136° 
unter theil- 
weisem Zer- 
fall, zwi- 
schen 188 u. 
140° véllig 
zerfallend. 


Unter 
theil- 
weiser 
Zer- 
setzung 
siedend. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung heparan form punkt punkt "Gewicht 
Jodwasserstoff 184) | Farbloses, = Op". — 4,3757, 
HI stark sauer 4.4499, 
schmeckendes 
und riechen- 
des Gas, bildet 
an feuchter 
Luft weisse 
Nebel; wird 
bei niederer 
Temperatur 
(im Kohlen- 
sdureither- 
brei) ohne 
Kompression 
verfliissigt 
und erstarrt 
bei —55° zu 
einer eisihn- 
lichen ris- 
sigen Masse. 
Kaliumamid !8°) Gelblich- = Etwas | Bei 400° — 
KH)N : braune oder tiber 100°. | sublimir- 
fleisch- bar. 
farbene, kry- 
stallinische 
Masse. 
Kalum- Weisse, == a= == aa 
antimoniat 1°°) NUR he 
att oe Massen. 
neutrales, gummiartiges 
KoH Sb 07 + 2 H)O0 
oder 2 KSbO3 + 5 H)O 
Kaliumbromat '8") Farblose | Hexagonal| Zerfallt — Byer 
KBrO Nadeln, (rhombo- beim bei 17,5°, 
3 Blatter oder| édrisch), Gliihen. 3,218, 
vier- oder |hemimorph 3,323 
sechsseitige jausgebildet. bei 19° 
Tafeln. 
Kaliumbromid 1°) Stark Haufig | 703°, 715° Ver 2,681, 
KBr glinzende | zu Saulen (Er- dampft in| 2,415, 
Krystalle. | verlangerte| starrungs- | héherer | 2,672, 
oder zu | punkt ca. |Tempera-| 2,69 
Tafeln 685°). tur. bei 3,9°, 
verkiirzte, 2,415 
tesserale bei 0°, 
Wiirfel, 2,199 
selten Octa- beim 
éder. Schmelz- 
punkt. 
i 189 Farblose, | Monoklin. | 334°, 359° | Zersetzt 2,326 
arpa ) glas- (Hr- sich beim) bei 3,9°, 
3 glanzende starrungs- | Erhitzen | 2,35 bei 
Krystalle. punkt | von 352°} 17,5°. 
DLE an, 


60 


II. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel | gatzustand bei] Krystall- | Schmelz- | Siede- |Spezifisches 
der Verbindung geet her form punkt punkt | Gewicht 
emperatur 
Cali hlorid 19°) |Farblose (als| Regulire | 784 oder | In Glith-| 1,836, 
tee vee ool ‘uch | ‘Wasfel, |738°, 730°, | hitze un-| 1915 ; 
ke. weisse oder | oft saulen- 766°. zersetzt | 1,945 bei 
rothliche) formig flichtig. |15°, 1,978 
glas- verlingert, bei 3,9°, 
glinzende | bisweilen 1,986, 
Krystalle. | Octaéder, 1,994, 
Rhomben- 1,995, _ 
dodekaéder 1,998 bei 
oder ,lkosi- 3° 1,945 
tetraéder. bis 1,995; 
1,995 b.0°, 
1,612 beim 
Schmelz- 
punkt, 
1,989 
bei 16°, 
als Sylvin 
1,9824, 

: 2,025. 
Kaliumchromate !°') eee 
a) Kaliumtetrachromat | Braunrothe |Rhombische 259: = 2,649 

K5CryO43 Krystall- | Tifelchen. ber 11 
krusten. 
b) Kaliumtrichromat Tiefrothe | Monokline | 250° (145 — 2,676. 
KyCr3049 Krystalle. | Prismen. | bis 150° 9). 
c) Kaliumdichromat, Grosse, Vierseitige | Verknistert| Zersetzt | 2,603, 
rothes, auch saures | morgenrothe |Tafeln oder| beim Er- | sich bei | 2,692 
chromsaures Kalium, Krystalle. Saulen, jhitzenlange| Weiss- | bei 3,9°, 
Kaliumpyrochromat triklin. vor Roth- glut. 2021, 
KoCr_07 glut und 2,702, 
schmilzt 2,751, 
dann. 2,677. 
d) Kaliumchromat, Citronen-. | Rhombisch.| Schmilzt — 2,612, 
gelbes gelbe bei Gliih- 2,705, 
chromsaures Kalium Krystalle. hitze. MOAN. 
KoCrO, 2,711 bis 
2,733 
bei 3,9°, 
2,691, 
2,6651 
bei 0°, 
2.6603 
bei 20°, 
2,6311 
Kaliumcyanate !°?) —— 
a) Wahres Lange, diinne — — — = 
Kaliumeyanat Nadeln. |. 
KOCN 
b) Kaliumisocyanat, | Kleine Blatt- -— Unzersetzt = 2,048, 
gewohnliches chen oder schmelzbar. 2,056. 
cyansaures Kalium Nadeln. 
KNCO 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 


61 


a ea ee SPSS ENS PEE EISE EE, 


Namen und Formel eee Sel Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
5 
Kaliumeyanid a) Weisse, Bisweilen | Unzersetzt = 1,52. 
Cyankalium undurchsich- | Octaéder. | schmelzbar. 
KCN tige, krystalli- 
nische Masse 
oder wiirfel- 
formige 
Kaliumeyanid- Keystatle: 
doppelsalze 14) 
a) Kaliumeisencyantir, | Citronen- bis! Scheinbar | Zerfallt -- 1,833, 
Ferrocyankalium, orangegelbe, | tetragonal, beim 1,860, 
gelbes Blutlaugensalz | durchsichtige} monoklin. | Erhitzen. 2,052. 
KyFe(CN), + 3 Hy)O oder durch- 
scheinende 
Krystalle. 
b) Kaliumeisencyanid, | Dunkel- oder|Rhombische — — 1,8004, 
Ferricyankalium, hyazinthrothe] oder mono- 1,845, 
rothes Blutlaugensalz |Krystalle, ein} kline Pris- 1,849, 
K3Fe(ON). oder goldgelbes | men oder 1,817. 
KeFe (CN) 19 Pulver Nadeln. 
liefernd. 
Kaliumfluorid 19°) | Zerfliessliche,| Wiirfel, 789°. = 245 4a 
KF farblose | oft siiulen- 
Krystalle. | férmig ver- 
langert. 
Kaliumjodat 19°) | Kleine, harte} Regular. 560°, — 3,979 
KJO Krystalle oder unter bei 17,5°, 
3 milchweisse theilweiser 3,89. 
Wiirfel. Zersetzung. 
Kaliumjodid 19%) |Durchsichtige) Wiirfel | 666°, 639°,| —_ Ver- 3,091, 
KI oder por- oder 634°, 623°,| dampft 3,079, 
zellanartige, | Octaéder. Hr- bei 3,059, 
harte Kry- starrungs- | missigem| 3,056, 
stalle. punkt Gliihen. 2,97, 
622°. 2,9084, 
2,85; 
im Mittel 
SOIL. 
3,076 
bei 0°, 
2,497 beim 
. Schmelz- 
Kalium- punkt. 
karbonate 19°) 
a) Kaliumkarbonat [Weisse, feste — 1200°,1150°,| Ver- 2,264, 
KyCO3 Masse, sehr ca. 838 oder} dampft | 2,267, 
zerfliesslich. 834°, 1045°,| in der | 2,29, 2,3 
Hr- Weiss- bei 0°, 
starrungs- | gliihhitze.} 2,2 beim 
punkt Schmelz- 
832°. punkt, 2,0. 
b) Kaliumbikarbonat Grosse, Monoklin. Verliert. — 9,158. 
KHCO; wasserhelle bei 190° die 
Krystalle. Halfte der 


Siure. 
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III. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel | gatzustand bei} Krystall- 
der Verbindung gewohnlicher form 
Temperatur 
Kahum- Schwarz- Rhombisch. 
199 griine Kry- 
ene) eeeeieeuer 
Mangansaures Kalium, |  olinzend. 
Chamaeleon minerale 
KoMnO, 
Kaliumnitrat ?°°) Farblose Prisma- 
Galpeternkan Krystalle, an |tisch, rhom- 
eee licter {der Luft lang-| bisch nach 
“KNO,. sam Wasser | der Haupt- 
3 anziehend. | aclise ge- 
streckt oder 
hexagonal 
(Rhombo- 
éder). 
Kaliumnitrit a0.) Farblose, mi- Pris- 
kroskopische| matisch. 
a Krystalle. 
Kaliumoxyde 2°?) 
a) Kaliumoxyd, Kali | Grau, nicht — 
K,0 metallglin- 


zend, fest und 
spréde, von 
muscheligem 
Bruch. 


Weiss, hart 
und spréde, 
oft von fase- 
rigem oder 
strahligem 
Gefiige, an 
der Luft zer- 
fliesslich. 


Amorphes 
Pulver yon 
der Farbe des 
Bleichromats, 
zerfliesst in 
feuchter Luft 
unter Ent- 
wickelung 
von Sauer- 
stoff. 


b) Kaliumhydroxyd, 
Kalihydrat, Aetzkali 
KOH 


c) Kaliumsuperoxyd 
K04 


Schmelz- 
punkt 


Spezifisches 
Gewicht 


Zerfallt | 2,086 bei 


339°, 342°, 
353°, Hr- 
starrungs- 
punkt 338°, 
332°, 336°. 


0°, be- 
zogen auf 
‘Wasser 
von 3,9°, 
2,096 bis 
2,108, 
2,087 b.0°, 
2,105 
bei 16°, 
2,0875, 
2,109, 
2,148, 
Orle2 
2,101, 
ae, Peed, 
2,109 
bei 16°, 
1,702 beim 
Schmelz- 
punkt. 


in Gliih- 
hitze. 


Schmilzt Ver- 
etwas tiber} dampft 


Etwa 
2,656. 


Rothglut. nur in sehr 
hohen 
empera- 
turen. 


Schmilzt | Verfliich- |2,1, 2,044. 
noch unter] tigt sich 
Rothglut. | bei Roth- 


glut und 
zerfallt 
in Weiss- 
glut. 
Erweicht | Zerfallt — 
bei 280°, |in Weiss- 
schmilzt bei| gliihhitze. 
Rothglut 
zu einer 
schwarzen, 
durchsich- 
tigen Fliis- 
sigkeit, die 
b. Erkalten 
in Blattchen 


krystallisirt. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 63 
Farbe u. Agere- 
Namen und Formel gatzustan Sei Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Kalium- Wasserhelle, | Rhombisch. 610°. Wird bei} 2,54 be- 
erchlorat 293 siiulen- ungefihr |zogen auf 
P K ae ) formige 400° in | Wasser 
O04 Krystalle. KCl und |} von 12°. 
Sauerstoff 
zerlegt, 
Kaliumperjodat 204) Kleine, Rhombisch.| Dekrepitirt | Zerfallt = 
KJO, ; glinzende bei 889°, beim 
* Krystalle. schmilzt | Glihen. 
bei 582°. 
Kalium- Dunkle, |Rhombische} Zersetzt _ 2,710. 
permanganat ?°°) kupferig Prismen. | sich bei 
KMnO glanzende, héherer 
4 dichroitische Tempera- 
Kalium- Krystalle. tur. 
phosphate ?°°) 
a) Trikaliumortho- |Kleine Nadeln = aa ee = 
phosphat oder Krystall- 
K3PO,4 kérner. 
b) Dikaliumphosphat | Unregelmiis- = oe id fe 
KoHPO, sige Krystalle. 
¢) Monokaliumphosphat| Farblose Quadra- | Verindert — 2,298 
KH»PO, Krystalle. tisch. sich erst bis 2,35, 
oberhalb 2,403, 
204° und 2,321. 
schmilzt 
dann, 
d) Kalumpyrophosphat |Weisse, strah- == = = = 
KyPo07 (+ 3 Hy0) lige Masse. 
Kalium- 
polythionate 7°") 
a) Kaliumdithionat Farblose | Hexagonal, | Verknistert = = 
KoSq0¢ Krystalle. | von pris- jin der Hitze 
matischem | und hinter- 
Habitus. |lasst KySO,. 


b) Kaliumtrithionat |Farblose, luft- 


K 8306 
c) Kaliumtetrathionat 
KS405 


d) Kaliumpentathionat 
K9550¢ 


bestandige 
Krystalle. 


Farblose 
Krystalle. 


Diinne, vier- 
seitige Pris- 
men, gerade 
rhombische 
Saulen oder 
rhombische 
Nadeln. 


Monoklin, 
von tafel- 
artigem 
Habitus. 


Farblose 
Krystalle. 


Rhombisch, 
yon prisma- 
tischem 
Habitus. 


Zersetzt 
sich erst 
weit ober- 
halb 125°. 
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Ill. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


SSS ESS ESS SS SS SS ESS 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Kalium- Sehr kleine | Rhombo- | Schmilzt | Zerfallt 2,665 
siliciumfluorid 2°) Krystalle, | édrische bei be- bei | bei 17,5°. 
: : frisch gefallt| oder sechs-| ginnender | héherer 
Ky SiF ly eine durch- | seitig pris-| Glithhitze. |‘Tempera- 
scheinende, | matische tur. 
farben- Krystalle 
spielende od. regulare 
Gallerte, die| Octaéder, 
zu einem zar-|meistens in 
ten, weissen | drei-, oder 
Pulver ein- | sechssei- 
trocknet. |tigen Blatt- 
chen auf- 
tretend. 
Kaliumstannat 2°°) |Farblose oder} Monokline — — 3,197. 
K,Sn03 (-- 3 H)0) milchweisse, |Siulen oder 
ZOU 3 2 glanzende | Rhombo- 
Krystalle. éder. 
Kaliumsulfate 71°) 
a) Kaliumsulfat, Kleine, harte,| Rhombisch,|  1073°. Verfliich-| 2,6282, 
normales oder neutrales| farblose | sechsseitige tigt sich | 2,625, 
KoSO, Krystalle. | Pyramiden bei lin- 2,636, 
oder gerem Hr-| 2,644, 
Prismen. hitzen iib.| 2,645 
der Gas- | bei 16°. 
flamme. 
b) Saures Kaliumsulfat| Farblose Rhombo- 197°, Zersetzt 2,163, 
KHSO,4 Krystalle. éder, 315,5°, | sich erst} 2,478, 
rhombisch. | 200°, 210°.| bei Gliih-| 2,305. 
hitze. 
ce) Kaliumpyrosulfat Farblose Prisma- 210°, = 2,277. 
Ky8907 Krystalle. tische | iiber 300°. 
Nadeln. 
Kaliumsulfide ??7) 
a) Kaliummonosulfid, | Hellzinnober- — — Ver- — 
Hinfach-Schwefelkalium |rother, fleisch- dampft 
KyS rother oder in Gliih- 
auch farb- hitze. 
loser, krystal- 
linischer K6r- 
per, an der 
Luft zerfliess- 
lich. 
b) Hydrat des Zerfliessliche,| Prismen, — — _ 
Kaliummonosulfides hellrosa- | rhombisch. 
Kos +. 5) HO farbene 
Krystalle. 
ce) Kaliumsulfhydrat | Fleischrothe, — — — = 
KSH krystalli- 
nische, sehr 
zerfliessliche 


Masse. 


der wichtigsten wnorganischen Verbindungen. 
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annnnTinmnnR iim mmm 


Farbe u. Agere- 
Namen und Formel gatznstand bei Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches 
der Verbindung sat Bonen form punkt punkt Gewicht 
ad) Kaliumbisulfid Pomeranzen- — Leicht — = 
KoS89 gelbe oder schmelzbar. 
gelbrothe, 
krystalli- 
nische Masse. 
e) Kaliumtrisulfid Gelbbraune, —= = In Roth- -* 
KoS3 _ kxystalli- glut be- 
nische Masse. standig, 
zersetat 
sich in 
Weissglut. 
f) Kalumtetrasulfid Diinne, Bisweilen | Schmilzt _ = 
KS, (+ 2 Hy0) orangerothe | monokline | beim Er- 
Blittchen od.} Prismen. hitzen. 
rothe, zirkon- 
artige Kry- 
stalle, sehr hy- 
groskopisch. 
g) Kalumpentasulfid | Dunkelgelb- — Schmelz- | Ueber — 
KoSs5 braune oder bar. 600° sich 
rothe Masse. Zer- 
setzend. 
Kaliumsulfite 212) 
a) Neutrales Kalium- Kleine, Hexagonale} Zergetzt — = 
sulfit farblose, an] Prismen. | sich ober- 
KyS803 der Luft halb 450°. 
zerfliessliche 
Krystalle. 
b) Hydrate dieses Salzes: 
a) K9SO3-+-H oO Krystalli- = = = = 
nischer Nie- 
derschlag ; 
8) KoSO3-+ 2 H,0 farblose Schiefe — = = 
pee oe Krystalle. | rhombische 
Octaéder. 
c) Saures Weisse Monoklin, Zersetzt = ae 
Kaliumsulfit Krystall- Habitus sich bei 
KHSO, masse. prismatisch. 190°. 
a) Kaliumpyrosulfit Farblose, Monoklin. | Zersetzt = — 
KoS90; harte Kry- sich bei 
stalle. Dunkel- 
rothglut. 
Kalium- Farblose Siulen 1G ay = 1,886 bis 
Krystalle. oder 1,906. 
sulfocyanat 213) ve Nadeln. 
Rhodankalium 
KSCN 
Kalium- Gelbe, sehr — Zerfallt bei — = 
‘ 214) | zerfliessliche stiirkerem 
sulfokarbonat ?!4) Masse, Reisen, 
KyC83 


v. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 
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ECM eek al eh ee 
Farbe u. Aggre- : 
Namen und Formel | gatzustand bei) Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt | Gewicht 
Temperatur 
Kaliumthiosulfat??? 
a) 3 K9S903 + H,O Grosse, Monoklin. |Verliert bei == -- 
durehsichtige 200° das 
Krystalle. Wasser. 
b) Ko8903 + H9O — Sechsseitige] Verliert al — 
Saulen bei 100° das 
oder feine | Wasser. 
Nadeln. 
0) 8K%03-+5H,0 | Grosse, |Rhombisch.| Verliert oz es 
glinzende bei 100° das 
Krystalle. Wasser, zer- 
setzt sich bei 
220 bis 225°. 
Kobaltarseniat 71°) Heller Monoklin. Ss == = 
« der dunkler 
Kobaltbliithe er ee 
firsichbliith- 
Co,(AsOy)2-+8H,O [POA ae 
stalle. 
Kobaltbromtir 71") oe a Unter = = 
: zerfliessliche theilweiser 
CoBra (+ 6 Hy0) Krystalle, Zersetzung 
wasserfrei schmelzbar. 
eriine oder 
blaugriine, 
zerfliessliche 
Masse. 
Kobaltchlortir 71°) 
a) CoCly Blassblaue, — Sublimirbar a — 
lockere Kry- ohne zu 
stallflitter. schmelzen, 
| sehmilzt 
dabei nach 
anderen 
Angaben. 
b) CoClg . 2 H 0 Tiefviolette, = med = pote 
krystalli- 
nische Masse 
oder dunkel- 
pfirsichrothes 
Pulver. 
€) CoCly .4 HO Rothe —— — — a 
Krystalle. 
d) CoCly. 6 H»O Carmoisin- | Monokline,| 86,75°. ia? 1,84. 
rothe, nicht kurze 
zerfliessliche | Siulen. 
; Krystalle. 
Kobaltcyanide 71°) 
a) Kobaltocyanid Braungelber o — = vee 
Co(CN) (+ 3 H_0) oder fleisch- 
farbiger 


Niederschlag. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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a 


Namen und Formel 


Farbe u. Agere- 


L gatzustand bei} Krystall- | Schmelz- Siede- /Spezifisches 
der Verbindung Li eaenat form punkt punkt Gewicht 
b) Kobalticyankalium | Durchsich- | Monoklin. | Schmilzt — 1,906. 
K3Co(ON)g tige, blass- unter 
gelbe Kry- Zersetzung, 
stalle, 
Kobaltjodtir 220) ee reat Hexagonale — = = 
; zerfliessliche | Prismen. 
Coda (+ 6 Hy0) Krystalle,’ 
Kobaltkarbonat 22 1) | Hellrothes Mikro- = = = 
Pulver. skopische 
a Rhombo- 
éder. 
Kobaltnitrat a>) Rothe Sitiulen oder] Unter 100° — 1,83. 
‘ Krystalle. | monokline |schmelzend. 
Co(NOsh (+ 6 H)0) Tafoln. 
Kobaltnitrit- Glinzend Mikro- — — = 
Kaliumnitrit 22 8) gelber skopische, 
are hs Niederschlag.| vierseitige 
Kobaltikaliumnitrit Prismen mit 
Cog(NOo)5 . 6 KNO9 Pyramiden- 
+3 H,0 flachen, od. 
farrenkraut- 
aihnliche 
oder zu vier- 
und sechs- 
strahligen 
Sternen 
gruppirte 
Se Bla ; 
Kobaltoxyde ??+) peek 
a) Kobaltoxydul Hellbraunes, — — = == 
CoO olivengriines 
(2?) oder hell- 
griingraues(?) 
Pulver. 
b) Kobalthydroxydul | Rosenrother, | Orthorhom- — — 3,097 
Co(OH)» krystalli- | bische, di- bev Loo 
nischer Nie- | chroitische 
derschlag. | Krystalle. 
ce) Kobaltoxyduloxyd | Schwarzes, Mikro- Beim = 5,833 
CoO . Coo03 hygroskopi- | skopische Glithen bis 6,296. 
sches Pulver] Octaéder. | bestindig. 
oder harte, ’ 
stahlerau 
glanzende 
Krystalle. 
d) Kobaltioxyd Braun- ~ Geht beim — — 
Co203 schwarzes Gliihen in 
Pulver. Co30, iiber. 
e) Kobalthydroxyd Braun- — = = i 
Coo(OH)¢ schwarzer 


| Niederschlag. 
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eee 


Namen und Formel 


Farbe u. Aggre- 
gatzustand bei 


Krystall- 
form 


Schmelz- 
punkt 


Siede- 
punkt 


Spezifisches 
Gewicht 


Denne eee eee eee 


der Verbindung gewohnlicher 
Temperatur 
Kobaltphosphat??°) | Rosenrothe 
Krystalle. 
Co3(PO4)9 + 8 Hy0 
Kobaltsulfat ??°) ea 
CoS0, (+ 7 H,0) pe Nea 
Doppelsalze: 
Ammoniumkobaltsulfat Rothe 
(NH,4)9SO, . CoSO, Krystalle. 
+ 6 HO 
Kaliumkobaltsulfat Rothe 
KySO, 5 CoSO, 4. 6 H)O Krystalle. 
Kobaltsulfide 22") ~ 
a) Kobaltsulfiir Schén metall- 
CoS glinzende, 
gelblich stahl- 
graue Kry- 
stalle. 
b) Hydratisches Schwarzer 
Kobaltsulfiir Niederschlag. 
c) Vierdrittel-Schwefel-| _Réthlich 
kobalt, Kobaltkies silberweisse, 
Co3S4 mitunter gelb 
angelaufene, 
metallelain- 
zende Kry- 
stalle oder, 
schwarz- 
graues Pulver. 
d) Kobaltsesquisulfid |Graphitartige 
CooS3 Krystalle oder 
dunkelgraues 
Pulver. 
e) Zweifach Schwarzer 
Schwefelkobalt Kérper. 
CoS 
Kohlenstoff- 
bromide 27°) 
a) Kohlenstofftetra- Farblose 
bromid, Perbrommethan |Krystalle von 
CBr, eigenthtim- 
lichem, 
schwach aro- 
matischem,an 
Kampher 
erimnerndem 


Geruch. 


Octaéder. 


Monokline 
Prismen 
oder schiefe 
rhombische 
Saulen. 


Mondklin. 


Monoklin, 
tafelformig. 


Prismen. 


‘Regular. 


Tafeln. 


92,5°. 


Sublimirt 
schon bei 
gewohn- 
licher 
Tempera- 
tur 
langsam. 


H) 
bis 


189,5° bei 
760 mm 
(unter 
geringer 
Zer- 
setzung). 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Namen und Formel pelt ite Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
= 
b) Perbromithan Harte Rekt- _|Zersetzt sich “= — 
CoBr¢ Krystalle. | anguliire | beim Er- 
Prismen. | hitzen auf 
200 bis 210° 
ohne zu 
schmelzen 
in CoBry und 
Brom. 
c) Perbromiithylen Aromatisch | Tafeln. 53°. Sublimirt — 
C.Bry riechende, b. héherer 
brennend Tempera- 
schmeckende tur. 
Kohlenstoff- Krystalle. 
chloride ??°) 
a) Kohlenstofftetra- Farblose — —19,5° bei 77°,  |1,6298 bei 
chlorid, Perchlormethan | Flissigkeit; 210 Atmo- |76,47° bei] 0°, 1,562 
CCl, erstarrt bei sphiren |754,3 mm] bei 12°, 
sehr niederer Druck, 0° | Druck, | 1,63195 
Temperatur. bei620Atm.| 76,74° bei 0°, 
u. 19,5° bei} (korr.), |1,5947 bei 
1160 Atm.] 75,6 bis |20°,1,6084 
75,7° bei| bei 9,5°, 
753,7 mm |1,4802 bei 
Druck. | 75,6° (be- 
zogen auf 
Wasser 
von 4°), 
b) Perchlorathan Farblose, Haufig {185 bis186°,| Ver- 2,011. 
CoCl, wasserhelle, |dendritische| 184,5 bis | dunstet 
kampher- Saéulen, | 185°, korr. | schon bei 
artige rhombisch, | 187,71 bis | gewéhn- 
Krystalle. |regularoder| 188,5°, licher 
asym- 186,85 bis | Tempera- 
metrisch. |187,40°; der|tur, 185°b. 
Schmelz- |765,02mm 
punkt liegt! Druck, 
bei gew6hn-/185,5° bei 
lichem 779,08 
Druckhoher| mm. 
als der 
Siedepunkt. 
c) Perchlorathylen Farblose, a — 122° 1,5526, - 
CoC, atherische 116,7°, | 1,619 bei 
Fliissigkeit. 121°, 120/20°, 1,612 
bis 121°b.] bei 10°, 
753,7 mm| 1,6595 
Druck. | bei 0°, 
1,6312 bei 
9,4°, 
1,4484 und 
1,4489 
b. Siede- 
punkt, be- 
zogen auf 
Wasser 
von 4°, 
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ETA ak ES i ES LEA ET BE 
Farbe u. Aggre- = : 
Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz | Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Kohlenstoff- 
chlorobromide ?°°) 
a) Trichlor- Farblose, am = = 104,3°, 103} 2,058 bei 
monobrommethan Licht sich bis 104° b.| 0°, 2,917 
CCl3Br leicht braun Too mma Pelglg.ou. 
farbende Druck, | 1,842 bei 
Fliissigkeit. 104,07° 99,8°, 
korr. bei | 2,05496 
755,5mm| bei 0°, | 
: Druck. | 2,063 bei 
0°, 2,016 
bei 25°. 
b) Tetrachlordibrom- Farblose Recht- Zerfallt — == 
athan, symmetrischer Krystalle. | winkelige |gegen 200° 
Tetrachlordibrom- Tafeln. |in CoCl,y und 
kohlenstoff Brom. 
CoCLBro 
c) Tetrachlordibrom- Farblose Recht- — Bei vor- = 
aithan, unsymmetrischer| Krystalle. | winkelige sichtigem 
Tetrachlordibrom- Prismen. Erhitzen 
kohlenstoff sublimir- 
CoClBry bar ohne 
zu schmel- 
zen, Zer- 
setzt sich 
bei 185°. 
d) Mono- Krystalle. — 34°. 203 b.205° = 
chlortribromithylen b. 734 mm 
CyClBr3 Druck. 
e) Dichlordibromiithylen| Oelartige aaa —20°, |194°, ober- == 
CyCloBro Flissigkeit, —16°. |halb 180°. 
bei —20° er- 
starrend, er- 
starrt bei 
—16°. 
Kohlenstoff- 
jodide 282) 
a) Kohlenstofftetra- Dunkelrothe | Regulire — Sublimirt 4,32 
jodid, Perjodmethan Krystalle. | Octaéder. zwischen | bei 20,2°. 
CJ, 90 bis 100° 
im 
Vakuum. 
b) Tetrajodithylen, Krystalle. | Prismen. | 165° (unter a — 
Perjodithylen Zersetzung). 
Cod, 
ce) Dijodacetylen Krystalle. — 78°. — aS 


Oy 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Farbe u. Agegre- 
Namen und Formel gatznstand Sei Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Kohlenstoff- 
jodochloride ?*?) 
a) Dichlordijodmethan Kleine, — 280° (unter — = 
CClyJo gliinzende Zersetzung), 
Schuppen. 
b) Trichlor- Gelbliche — —19° |142° unter) 2,36 
monojodmethan Fliissigkeit, theil- bei 17°, 
CCl3J in der Kalte weiser Zer- 
erstarrend. setzung, 
im 
Vakuum 
unzersetzt 
destillir- 
bar. 
Kohlenstoff- pe ieee = — 8,2° bei 1,482 
1238 ersticken 756,4mm]| bei 0°, 
peed chlorid ) riechendes Druck. 1,392 
Kohlenoxychlorid, Gas, leicht bei 18,6°. 
Karbonylchlorid, condensir- 
Phosgen bar. 
COCly 
Kohlenstoff- 
oxyde 754) 
a) Kohlenoxyd Farbloses, _ — 199° bei]—190° bei] 0,9674. 
CO geruchloses 100 mm | 760 mm 
Gas, zwischen Druck. Druck. 
—139,5° und 
190° eine 
durchsich- 
tige, farblose 
Flissigkeit ; 
erstarrt unter 
100mm Druck 
bei —199°. 
b) Kohlendioxyd Farbloses, — — 77,92° bei — (0 = 1) 
CO, durchsich- 767,3 mm 1,8825 
tiges Gas, bei Druck; und 
niederer Tem- — 77,75°, 1,3819. 
peratur und — 78,16°. 


hohem Druck 
zu einer farb- 
losen, leicht 
beweglichen 
Flissigkeit zu 
verdichten, 
die b. weiterer 


Abkihlung zu 
einer eis- 
artigen oder 
schneeigen 
Masse 
erstarrt. 
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Farbe u. Agere- g 
Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- /Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Kohlenstoff- Farblose, — —110°. | 47,9° bei | 1,33, 1,8, 
sulfid 235) in reinem 755,8 mm} 1,2931, 

. Zustande Druck, {1,29 bei0°, 
Kohlenstoffdisulfid, | angenehm 46,2° bei |1,30534 b. 
Schwefelkohlenstoff | aromatisch 769 mm, |0°, 1,29182 

CSy riechende, 46,20° bei] bei 0°, 
wasserhelle, 760mm, | 1,27894 
stark licht- 47,7° bei} bei 10°, 
brechende 745,5 mm,| 1,27914 
Flissigkeit ; 45,95° bei] bei 10°, 
erstarrt bei i 767,2 mm,| 1,26652 
etwa —116°. korr. u. | bei 17°, 

red. 46,04, 1,23777 
47° bei | bei 46°, 
768,5 mm,| 1,22638 
47,5° korr.| bei 46°, 
b.764mm,| 1,21814 
47,4° bei} bei 46°, 
760 mm.} 1,2661, 
1240) 
1,2665 
bei 16,06°, 
1,2176 
b. Siede- 
punkt, 
1,29215 b. 
0°, 152233 
u. 1,2234 
bei 47°, 
1,26583 b. 
20°, 1,2634 
bei 20°, 
1,266 bei 
Kohlenwasser- 15,2°. 
stoffe 73°) 
a) Acetylen Farbloses, _ = = a) Gas- 
CoH unangenehm formig 
riechendes 0,92; 
Gas, mit sehr 
heller und 8) fliissig 
russender 0,460 
Flamme bren- bei —7°, 
nend, ver- 0,456 
fliissigt sich bei —3°, 
unter einem 0,451 
Druck von bei 0° 
11,01 Atm. bei Ls. Ww 
— 23°, oder 
v. 21,53 Atm. 
bei 0° u. s. w. 
b) Aethan, Dimethyl | Farb- und a = aaa 1,036. 

CoHe geruchloses 

Gas, ver- 
fliissigt sich 
bei 46 Atm. 

und 4°. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel gatzustand bei Krystall- Schmelz- Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
c) Aethylen, Farbloses Gas — “= —136° im] «) Gas- 
Oelbildendes Gas von eigen- Vakuum, | formig 
CoH, thiimlichem — 144° bei|(Luft = 1) 
Geruch, ver- 15mm | 0,9784; 
fliissigt sich Druck, 
unter einem — 150° bei] 8) fltissig 
Druck 10 mm. | 0,414 bei 
von 60 Atm. — 21° 
bei + 10°, 0,353 bei 
von 56 Atm. aH 
bei + 8°, 0,306 bei 
von 50 Atm. + 6,2°, 
bei + 4° 0,386 b.3°, 
von 45 Atm. 0,361 b.6° 
ber + 1°. 0,835 b. 8°. 
d) Methan, Farb- und ge- — = _ a) Gas- 
Grubengas, Sumpfgas_|ruchloses Gas, formig 
CH, verfliissigt 0,55297 ; 
sich durch 
einen Druck 8) fliissig 
von 56,8 Atm. 0,4148 bei 
bei —73,5°, — 164° 
von 52,5 Atm. ‘ju. 736 mm 
bei —75,9°, Druck. 
von 24,9 Atm. 
bei —98,2°, 
von 16,4 Atm. 
bei —113,4°, 
von 6,7 Atm. 
bei — 130,9°, 
von | Atm. bei 
—155 b. 160°; 
das fliissige 
Methan 
erstarrt unter 
80 mm Queck- 
silberdruck 
u. geht durch 
Drucknach- 
lass in eine 
schneeige 
Masse iiber. 
Kupferbromide 2") 
a) Kupferbromiir Geschmolzen — 504°. An der 4,72. 
CupBro graubraune, Luft | 
griinbraune, schwierig 
auf dem fliichtig. 
Bruch krystal- 
linische 
Masse, in diin- 
nen Stiicken 
durch- 
scheinend. 
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Farbe u. Aggre- f 
Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
b) Kupferbromid Schwarze, _ = Zwischen = 
CuBry jodiihnliche, 861 und 
zerfliessliche 954°. 
Krystalle oder 
schwarze, 
graphitahn- 
liche Masse. 
c) Kupferoxybromid Tiefgriine Quadra- |Verliert das — = 
CuBry.3Cu0.3H,O |Krystalleoder|  tisch, Wasser bei 
blassgriines | vielleicht | 210—215°, 
Pulver. triklin. zersetzt 
; sich bei 
240 —250°. 
Kupferchlorat 235) Schone griine,| Regulire | 65°, zer- — — 
Cu(Cl0s)9 . 6 Hy0 an der Luft | Octaéder. | setzt sich 
os 372-02 zerfliessliche im wenig 
Krystalle. héherer 
Tempera- 
tur, das ge- 
schmolzene 
unzersetzte 
Salz 
erstarrt bei 
: ; 20°. 
Kupferchloride ?°°) 
a) Kupferchloriir Weisses Kry-| Tetraéder. | Schmilzt | Im ge- | 3,70, ge- 
CugClo stallpulver, etwas unter} schlosse- |schmolzen 
aus kleinen, Glithhitze. nen Gefiss| 3,6777. 
farblosen selbst bei 
Krystallen sehr hoher 
bestehend ; in Tempera- 
feuchtem tur nicht 
Zustande am fliichtig, 
Lichte bildet an 
schmutzig- der Luft 
violett bis erhitat 
schwarzblau weisse 
werdend. Daimpfe. 
b) Kupferchlorid 
a.) CuCly Braungelbes = Schmelz- | Zwischen = 
Pulver oder bar. 954 und 
braunes 1032°. 
Sublimat. 
8) CuCly.2 HO Haufwerk |Rhombische| Schmilzt — — 
griiner Krystalle bei 
Nadeln oder} mit pris- | miassigem 
gréssere | matischem| Hrhitzen. 
zerfliessliche | Habitus 
Krystalle. | oder lange 
monosym- 
metrische 


Nadeln. 


der wichtigsten unorganischen V erbindungen. 
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Namen und Formel 
der Verbindung 


Farbe u. Aggre- 
gatzustand bei 
gewohnlicher 
Temperatur 


Krystall- 
form 


Schmelz- 
punkt 


Siede- 
punkt 


Spezifisches 
Gewicht 


——— ee 


c) Kupferoxychlorid, 
Atakamit 
CuCl. 3 CuO 
(+ 8, 5 oder 4 H,0) 


Kupfercyanide 24°) 


a) Kupfercyantir 
Cuy(CN). 


b) Kupfercyanid 
Cu(CN), 
Kupferfluoride 241) 


a) Kupferfluoriir 
CugF ly 


b) Kupferfluorid 
CuFl, (+ 2 Hy0) 


Kupferjodtir 74?) 
CuyJ: 2g 


Kupferkarbonate?*?) 


a) Malachit 
2Cu0. CO, . H,O 


b) Kupferlasur 
3 CuO. 2 COg. Hy0 


Smaragd, 
gras- oder 
schwarz- 
griine, durch- 
scheinende, 
diamant- bis 
glasglinzende 
Krystalle, 
oder lockeres, 
blassgriines 
Pulver. 


Weisses 
Pulver oder 
Krystalle. 


Braungelber 
Niederschlag. 


Rother 
Niederschlag, 
oder 
geschmolzen 
krystalli- 
nische, rubin- 


rothe Masse. 


Wasserfrei 
ein amorphes 
Wweisses Pul- 
ver, wasser- 
haltig kleine, 

hellblaue 

Krystalle. 


Weisses oder 
briunlich- 
Wweisses 
Pulver. 


Smaragd- 
griine bis 
grasgriine 
Krystalle oder 
faserige 


Masse, oder 
spangriines 
dichtes 
Pulver. 


Lasurblaue, 
diamant- bis 
glas- 
glinzende 
Krystalle oder 
krystalli- 
nische, derbe, 
dichte Masse. 


Rhombisch. 


Monoklin. 


Monoklin. 


Monoklin. 


Nahe der 
Rothglut 
schmelzbar. 


Schmilzt 
in héherer 
Tempera- 
tur. 


Schmilzt 
in 
Glihhitze. 


Bei 220° 
sich zer- 
setzend. 


Zersetzt 
sich bei 
800°. 


Bei heller 
Rothelut 
zersetz- 
lich. 


4 bis 4,3. 


4,41. 


3,7 bis 4,0. 
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Farbe u. Aggyre- - 3 
Namen und Formel | gatzustand bei! Krystall- | Schmelz- Siede- | Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt | Gewicht 
Temperatur 
Kupfernitrate 74+) 
a) Cu(NO3)o + 3 HyO Blaue Saulen 114,5°. Beginnt — 
Krystalle. formig bei 170° 
unter Zer- 
setzung 
zu sieden. 
b) Cu(NO3)y + 6 H)O Blaue Tafel- 80°. = — 
Krystalle. formig 
Kupferoxyde 2*°) ; 
a) Kupfersuboxyd, Olivengriines _ — — 
Kupferquadrantoxyd Pulver. 
Cu,O 
b) Kupferoxydul, Braunliche | Regulir. | Schmilzt — a) Natiir- 
Rothkupfererz bis cochenille- bei lich 5,85 
Cu 90 rothe Kry- Rothglat. bis 6,15, 
stalle oder 5,749 bei 
Pulver. 49, 5,751, 
5,992, 
6,093 ; 
8) kiinst- 
lich 5,375 
bis 5,34, 
5,975. 
¢) Kupferhydroxydul | Pomeranzen- _ — = 
CugO . H90 (?) gelbes Pulver. 
d) Kupferoxyd Lebhaft | Hexagonal,|Schmilzt in |Im Porzel-|a) Natiir- 
CuO glanzende | rhombisch | sehr hoher |} lanfeuer | lich 5,95 
Krystalle, oder Tempera- etwas bis 6,25, 
braun- monoklin. tur. flichtig. | 6,451; 
schwarze Kér- 3 
ner od. braun- tele 
schwarzes 6.329 ; 
Pulver. 6,401, 
6,4304. 
e) Kupferhydroxyd Getrocknet a Gibt beim — 3,368. 
Cu(OH)» griinlich- Erhitzen 
blaue, auch Wasser ab. 
hellblaue 
zerbrechliche 
Stiicke von 
muscheligem 
Bruch, oder 
feine blaue 
Nadeln. 
f) Kupferhyperoxyd- | Gelbbrauner _ Bei 180° — — 
hydrat,Kupfersuper- | Niederschlag, sich zer- 
oxyd in feuchtem setzend 
CuOy . H90 Zustande unter Bil- 
; leicht dung von 
zersetzlich, CuO./ 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Farbe u. Aggre- 
Namen und Formel gatzustand bei Krystall- Schmelz- Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Kupferphosphat 24°) PS he = eee cs — 
oder schén 
Cu3P,0g igh HO blaues, kry- 
stallinisches 
Pulver. 
Kupferrhodantir 24")| Weisses a ms = = 
Pulver. 
Cuy(CNS)o 
Kupfersulfate 74%) 

a) CuSO, Farblose, Prismen. — Zerfallt | 3,572, 
durchsichtige in dunkler| 3,53. 
oder weisse Rothglut. 

Krystalle. 
b) Kupfervitriol Lasurblaue, | Triklin. Verliert — 2,274, 

CuSO,4.5 HyO durchsichtige tiber 180° 2,286. 

Krystalle. 4,715 2,242 bis 
Mol. H)0, 2,290 
den Rest bei 8,9°, 
tiber 200°. 2,302, 
2,26, 
2,330, 
Kupfersulfide ?*°) 2,263. 
a) Kupfersulfiir, Bleigraue, | Natiirlich | Leichter | Oxydirt | «) Natiir- 
Kupferglanz auch blau vor- schmelzbar| sich an | lich 5,5 
CuS oder griin | kommend |als Kupfer.| der Luft | bis 5,8, 
angelaufene | rhombisch, erhitzt. 5,731 ; 
Krystalle, kiinstlich 8) kiinst- 
dargestellt lich 
regular. 5,9775. 
b) Kupfersulfid, Halbmetall- | Hexagonale| Wandelt — 4,59 bis 
Kupferindig glinzende, Tafeln. sich beim 4,64, 
CuS indigblaue, Gliihen 4,611 bei 
auch dunklere unter Luft- 16°, bei 
Krystalle, abschluss 100° bei 
oder braun- vollig, je- Luftab 
schwarze doch erst schluss ge- 
Flocken, beim bei voller trocknet 
Trocknen Rothelut in 4,1634. 
griimschwarz CuoS um. 
werdend, 
geschmolzen 
dunkelblau. 
Kupfersulfite 75°) 
a) Cuprosulfit 
CuSO. H 0 
(In zwei Formen auf- 

tretend.) 

a) Weisses Weisse, | Hexagonale == = 3,83 bei 
perlmutter- | Tafeln. 15°. 
glinzende 
Blattchen. 

8) Rothes Mennig- oder Rekt- — == 4,46. 
ziegelrothe | angulire 
Krystalle. |Saulen oder 


Prismen. | 
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Farbe u. Aggre- A : 
Namen und Formel | gatzustand bei] Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
b) Cuprocuprisulfit 
a.) CupgSO3 . CuSO3 Glinzende, Nicht- Zerfallt = —_ 
+ 2 H.0 vochenille- | regulire beim 

rothe Kérner| Octaéder, | Hrhitzen 

u. Schuppen,| Krystall- |auf hohere 

oder dunkel-| blatter Tempera- 

granatrothe joder mikro- tur. 

Krystalle. | skopische 
elgen- 
thiimlich 
gekreuzte 
Nadeln. 
8) CugSO,.CuSO3  |Gelber, leich- — — _ aa 
+ 5 H»0 ter, flockiger 
Niederschlag. 
Lanthanchlorid 7° +) 
a) LaCl3 Krystalli- = = = = 
nische, ; 
zerfliessliche 
Masse. 
b) 2LaClz +15 H,O |Grosse, farb-| Triklin. — — = 
lose Krystalle. 
Lanthannitrat 25 a) Grosse, Trikline Schmilzt — —— 
wasserhelle Saulen. beim 
La(NO,)3 +- 6 HO Krystalle. Erhitzen. 
Lanthanoxyd eos) Weisses |Rhombische| Auch bei _— 6,53 bei 
LasO Pulver oder | Prismen. | Weissglut 17°, 6,480, 
2e3 Krystalle. nicht krystalli- 
veriindert. sirt 5,296 
: b 7 o. 
Lanthansulfat 7°*) ace 
a) Lao(SO,)3 Weisses — Zertallt == 3,600. 
Pulver. beim 
Gliihen. 
b) Lag(SO4)3-+ 9 Hg0 | Sternformig | Hexagonal. |Verliert bei == 2,827, 
gruppirte 240° das 2,858. 
Nadeln. Wasser. 
Lithiumbromid 2°) ee wygro- a. 25 = = 
ae skopischeKry- 
PiBe ts 22130) stallkrusten. 
Lithiumchlorid ?°°) 

a) LiCl Farblose, Wiirtel Schmilzt Ver- 2,074, 
dusserst oder in dunkler |dampft in| 1,998, 
hygro- Octaéder. | Gliithhitze. | Weiss- | 1,998 bei 

skopische glut. | 0°, 1,515 
Krystalle., beim 
Schmelz- 
punkt. 
b) LiCl + 2 H,O Grosse Rekt- — — - 
Krystalle. | angulire 
Saulen oder 
federartig 
vereinigte 


| Nadeln._ | 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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errr eee 


Namen und Formel Pane ca Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur | 
a 
Lithiumfluorid 205) Kleine, un- == Schmilzt as 2.5364 
LiFl durchsichtige bei an- bei 19°. 
Kérner. fangendem 
Glithen. 
Lithiumjodid zaS) Farblose |Nadeln oder TER 200°. = 
LiJ +3H,0 Krystalle, | monokline |verliert bei 
2 zerfliesslich. | Saulen. | 120°1 Mol. 
HO. 
Lithiumkarbonat?°?) Weisses Pul-| Siulen Schmilzt |Bei hoher| 2,111 
Lisco ver oder Kry- oder in dunkler |Tempera-| bei 0°, 
atts) stallkrusten,| Wiirfel. | Gliihhitze | tur ein |1,787beim 
auch kleine, unter wenig | Schmelz- 
schwach theilweiser | fliichtig. | punkt. 
verwitterte Zersetzung. 
Krystalle. 
Lithiumnitrat ?°°) 
a) LiNO3 Farblose, Nadeln. | Schmilzt = 2,442 
zerfliessliche beim bei 15° 
Krystalle. Hrhitzen. 2,334 
bei 17,5° 
b) LiNO; + 3 H,0 Farblose, Prismen. = = = 
lange 
Krystalle. 
Lithiumoxyde 7?) 
a) Lithiumoxyd Weisse, kry- — = a= 
LigO stallinische 
Masse. 
b) Lithiumhydroxyd Weisse, — Unzersetzt — — 
LiOH durchsichtige schmelzbar. 
Masse von 
metallischem 
Bruch, hygro- 
skopisch. 
¢) Lithiumsuperoxyd Gelblich — “s an a 
LigO. gefarbter 
Korper. 
Lithium- Weisses, | Rhombisch. Woe ze = ‘ aoe 
262 schweres Kry- eissglut el ; 
paosphat ) stallpulver, unschmelz- 
Li3PO4 +- ‘/2 HO od. amorpher bar. 
Niederschlag. 
Lithiumsulfat ?°*) 
a) LigSO, Weisse, wenig — Schwierig, — 22M 
hygrosko- nach andren 
pische Masse. Angaben 
leicht 
schmelzend. 
b) LigSO,4 + HO Luft- Diinne Verliert == 2,02. 
bestiindige | monokline | bei 130° das 
Krystalle. Tafeln. Krystall- 


wasser, 
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ILL Die Molekularformeln und die physikalischen Eigenschaften 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel | gatzustand bei) Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Magnesiumammo- Kleine cae a os Oa 
niumarseniat ?°*) tee 
Mg(NH,)AsO,4 + 6 H)0 : 
Magnesium- 
bromid ?°°) 
a) MeBro Weisse, kry: — Schmilzt — — 
stallinische bei 
Masse. ‘I Rothglut. 
b) MgBrp + 6 H)0 Sehr — Zerfallt = — 
zerfliessliche beim Hr- 
Krystalle. hitzen in 
; MgO und 
Magnesium- HBr. 
chloride ?°°) 
a) MgCl» Grosse, perl- _ — Bei Roth- _ 
glinzende, glut im 
biegsame Kry- Wasser- 
stallblatter. stoffstrom 
destaillir- 
bar. 
b) MgCly -+ 6 H)O Farblose, Prisma- | Bei 119° = = 
zerfliessliche tisch, vollig ge- 
Krystalle. | monoklin. | schmolzen, 
verliert bei 
-| 105° schon 
HCl. 
c) Magnesiumkalium- Farblose, | Hexagonal — — 1,6. 
chlorid, Carnallit wasserhelle oder 
MgCly. KC1+ 6 H 90 bis milch- | rhombisch. 
Wweisse, meist 
jedoch durch 
Hisen 
glimmerroth 
gefarbte 
Krystalle. 
Magnesium- Kleine, durch-| Tetragonal.| Schmilzt — 2.9728 
fluorid 2¢ 7) scheinende bei der 
Krystalle, Schmelz- 
MgF'ly harte, vier- hitze des 
seitige Nadeln Gusseisens. 
oder weisses, 
amorphes 
Pulver. 
Magnesiumjodid °°) Sehr. a Bei star- re aa 
Men zerfliessliche kerem Er- 
eve Krystalle. hitzen in 
' MgO u. J 
Magnesium- zerfallend. 
karbonate ?°°) 
_ a) Magnesit, Farblose |Hexagonal,) Verliert — 2,85 
Bitterspath, Talkspath | Krystalle. rhom-__| beistarkem bisnesli 
MgC03 boédrisch. |Gliihen COp. 


fee der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Namen und Formel Labasten hei Krystall- | Schmelz- Siede- | Spezifisches 
der Verbindung » hl eel form - punkt punkt Gewicht 
b) MgCOz + 2 H,O Weisser, — oe = pa 
amorpher 
Niederschlag. 
c) Magnesia alba, Weisses, Monoklin. | Zerfillt bei = 9.14 
Hydromagnesit amorphes 300° véllig bis 2,18 
4 MgO .3C0,.+4H,0 | Pulver oder in MgO 
Krystalle. und CO». 
d) Magnesiumealcium- Farblose | Hexagonal,| Verliert — 2,8 
karbonat, Dolomit Krystalle. rhombo- | bei starkem bis 2,9. 
MgCOz3 . CaCO3 édrisch. Glithen 
CO». 
Magnesiumnitrat? 7°) 
a) Mg(NO3)9-++ 2 H50 | Grosse, sehr} Prisma- — — —_ 
hygrosko- tisch. 
pische 
Krystalle, 
b) Mg(NO3)9-++3H 0 | Glasartige, — _ _ _ 
durchsichtige 
Masse. 
c) Mg(NOz)y + 6 HO | Regelmissige|Rhombische| Schmilzt — — 
grosse Saiulen und beim 
Krystalle. |Nadeln, tri-| Erhitzen 
kline oder |im Krystall- 
monokline} wasser. . 
Magnesium- Krystalle. 
oxyde 272) 
a) Magnesiumoxyd, Durch- Krystalle | Bei Weiss- Im 3,20 bis 
gebrannte Magnesia | scheinende | mit Wiirfel-| glut un- | elektri- 3,636. 
MgO Krystalle | oder Octa- |schmelzbar|  schen 
oder weisses | éderflachen,| und nicht | Flammen- 
weiches oder sechs-| fliichtig, bogen 
voluminéses | _ seitige im Knall- | fliichtig. 
Pulver. Blattchen. | gasgebliise 
theilweise 
schmelzbar. 
b) Magnesiumhydroxyd,| Weisse bis | Rhombo- Zerfallt — — 
Brucit, Nemalith blauliche, édrisch,. bei 
Mg(OH) seidegliin- schwachem 
zende, asbest- Glithen in 
Ahnliche, MgO 
zartfaserige und H»0. 
Aggregate, 
farblose Kry- 
stalle oder 
weisses, wei- 
‘ ches Pulver. 
Magnesium- 
phosphate ?7?) 
a) Magnesiumortho- Schweres, — _— _ — 
phosphat Weisses, 
Mg3(PO4)o9 + 7 H)O amorphes 
Pulver. 
6 


vy. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 
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Q9 Ill. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel gatzustand bei Krystall- Schmelz- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt Gewicht 
Temperatur 
b) Monomagnesium- Farblose Kleine, Geht bei — 
phosphat Krystalle | sechsseitige|starkem Hr- 
MgHPO, + 14 H)0 oder Saulen hitzen in 
amorpher oder Magnesium- 
Niederschlag | Nadeln. | pyrophos- 
phat tiber. 
c) Magnesiumammo- Farblose |Rhombisch.| Gibt beim 1,66 bis 
niumphosphat, Struvit | Krystalle. Erhitzen 1,75. 
Mg(NH,)PO, + 6 HO = MgyP 90,7. 
d) Magnesiumpyro- Krystalli- — Schmilzt Ee 
phosphat nisches oder bei starker 
MgoP,07 + 8 H 20 amorphes Glihhitze. 
Pulver. 
Magnesium- 
silikate 27%) 
a) Enstatit Blatterige | Prismen. | Unschmelz- = 
Mgsi03 Massen oder bar. 
mikro- 
skopische 
Krystalle. 
b) Meerschaum Weisses bis = — = 
Mg»Sig0g + 2 HO grauweisses, 
weiches, 
amorphes 
Mineral. 
ce) Olivin, Peridot Farblose |Rhombisch.| Schmelz- 3,183, 
(die gefirbten Varie- | oder gefirbte bar. 3,226, 
titen Chrysolithe) Krystalle, 3,28. 
Mg»Si0, oder derbe 
Massen. 
d) Serpentin Schwarz- — Unschmelz- 2,001» 
Mg38i907 griines bis bar oder 2,539, 
rothbraunes, sehr streng 2,49, 
gesprenkeltes fliissig an 2,098. 
Mineral. diinnen 
Kanten. 
e) Speckstein, Steatit, | Dichtes, kry-| Monoklin | Unschmelz- 2160s 
Talk stallinisches oder bar. 2,69, 
HoMg38140 49 Mineral oder} rhombisch. 2,79, 
schneeweisse, Zt Q5 
perlmutter- 2,78. 
glinzende 
Krystalle. 
Magnesium- 
sulfate 274) 
a) MgSO, Weisse = Schmilzt 2,607 bis 
Masse. unter Zer- 2,628. 
setzung bei 
starker 


Glihhitze. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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a 


arbe u. Aggre- 
Namen und Formel neta a Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung Slee form punkt punkt Gewicht 
b) Kieserit Weisse, Monoklin, — _ 2,517 bis 
MgSO, -++ H,0 kérnige 2,569. 
Masse oder 
Krystalle. 
c) MgSO, + 6 H,O Farblose Tetrago- — = -—- 
‘Krystalle. | nale Octa- 
éder oder 
monokline, 
lange 
Siulen oder 
in Biindel 
vereinigte 
flache 
Nadeln. 
d) Bittersalz Farblose |Rhombische| Verliert = 1,685 bis 
MgS0O,4-++ 7 H)O Krystalle. /Saulen oder|erst bei 210 Neots 
Prismen,od.| bis 238° 
hexagonale alles 
a) Doppotasize? Tafeln. Wasser, 
a) Magnesiumkalium- Durch- Monokline | Verliert bei = == 
sulfat, Schénit sichtige Prismen. | 132° alles 
MgS0O4.KySO,+6H,0O| Krystalle. Wasser. 
8) Magnesiumsulfat- | Meist durch- -— — — _ 
kaliumcehlorid, Kainit | scheinende 
MgSO;. KCl + 3H,O gelbliche, 
graue, derbe 
Massen von 
feinkérnigem 
Bruch, selten 
farblose 
Krystalle. 
) Magnesiumnatrium- Weisse, Monoklin. | Schmelz- Be 2,251, 
sulfat, Blédit oder orange- bar. 2,223 bis 
Astrakanit farbene bis 2,244. 
MgSO, ’ Na SO, réthliche, 
+ 4 H,0 durchschei- 
nende 
Krystalle, 
oder stein- 
salzartige 
Massen. 
6) Magnesiumammo- Durch- Monokline | Schmelz- -— 1,68, 
niumsulfat, Cerbolit sichtige | Saulen oder} bar unter 1,717 bei 
MgSO, . (NH,4)9S0, Krystalle. Tafeln. |Zersetzung. 3,9°. 
+ 6 H,0: 1,720, 
1,721. 
¢) Magnesiumcalcium- | Selten farb-| Rhom- Schmelz- — 2,760. 
kaliumsulfat, Polyhalit | lose, meist |bische, lang- bar, 
MgK»(S804)o . 2 CaSO, rothliche, | gestreckte 
+ 2 H,O seltener grau| Saulen. 
gefirbte 
Massen oder 
' Krystalle. 
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I. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


ee  — 


Farbe u. Agegre- 


Namen und Formel [ gatzustand bei) Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Magnesiumsulfid ?*°)| Gelbgraue, i aa aa = 
Mes halbge- 
8 schmolzene, 
porose, auf 
frischer 
Bruchfliche 
stahlgraue 
Schlacke 
oder roth- 
braune, mi- , 
kroskopische 
Krystalle. 
Magnesiumsulfit 276)| Farblose Hexagonal.| Zersetzt == — 
Krystalle. sich bei 
Mg803 + 6 H,0 starkem 
Erhitzen. 
Manganbromiir?7") | Rosenrothe | Kleine Schmilzt — — 
; Krystalle. |Nadeln oder) beim Er- 
MuBry -- 4 H0 monokline | hitzen im 
Tafeln. Krystall- 
Manganchloride ?®) Sov ied 
a) Manganchloritir Rosenrothe, — - Im Salz- = 
MnCly blatterig kry- siure- 
stallinische strom bei 
Masse. Rothglut 
fliichtig. 
b) MnCly + 4 H)O Rosenrothe | Monoklin, | Schmilzt 106°. 1,56, 
Krystalle. in bei 87,6° 2,015, 
zwei Modi-|im Krystall- 1,913. 
ficationen. | wasser. 
Manganfluoriir 27°) | Amethyst- — a = == 
MnFl farbiges, kry- 
2 stallinisches 
Pulver oder 
réthliche 
Nidelchen. 
Manganjodtir ?°°) | Rosenrothe, — Zersetzt = = 
MnJ. blitterige, sich beim 
2 zerfliessliche, Erhitzen. 
an der Luft 
sich briiu- 
nende Kry- 
stallmasse. 
Mangankarbonat?8') Kaum Rhombo- = — _ 
Manganspath rosenrothes, éder. 
MCC, amorphes 
3 Pulver oder 
Krystalle. 
Mangannitrat 28 2) eens Monokline 958°: 129,5°. 1,8199 
oder weisse | Krystalle bei 21°. 
BEE aoe Krystalle. |oder lings- 
gestreifte 
Nadeln. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 


85 


ee 


Namen und Formel 
der Verbindung 


Farbe u. Aggre- 

gatzustand bei 
gewohnlicher 
Temperatur 


Krystall- 
form 


Schmelz- 
punkt 


Spezifisches 
Gewicht 


Mangano- 
dithionat 28°) 
Mng820¢ + 6 HO 


Manganoxyde ?8*) 
a) Manganoxydul 
MnO 


b) Manganhydroxydul 
Mn(OH) 


c) Manganoxyduloxyd, 
Hausmannit 
Mn304 


d) Manganhydroxydul- 
oxyd 
Mn30, . -- Hy,0 


e) Manganoxyd, Braunit 
Mny03 


f) Manganhydroxyd, 
Manganit 
Mn 09(OH), 


Rosafarbige 
Krystalle. 


Griimer bis 
blaugrauer, 
in der Hitze 
blassgelber, 
amorpher 
Kérper, oder 
diamantglin- 
zende, sma- 
ragdgriine 

Krystalle. 


Weisse 
Flocken, an 
der Luft 
sich rasch 
oxydirend. 


Roth- bis 

zimmtbrau- 
ner, in der 
Hitze vor- 
tibergehend 
schwarzer, 
amorpher, 


pulveriger 
Kérper oder 
Krystalle. 


Gelbbrauner 
bis braun- 
rother, amor- 
pher Nieder- 
schlag. 


Braunes bis 
schwarzes 
Pulver oder 
schwach 
metall- 
glanzende, 
dunkelbraune 
Krystalle. 


Rothbraunes 
Pulver, 
in dichten 
Massen 
braun, in 
einzelnen 
Krystallchen 
metall- 


glinzend, 
stahlgrau. 


Triklin. 


Regulire 
Octaéder. 


Tetra- 
gonale oder 
tesserale 
Krystalle. 


Tetragonal. 


Rhombisch. 


Im 
Hisenfeuer 
schmelzbar. 


Nicht 
schmelz- 
bar. 


Gibt bei an- 
haltendem 
Glihen 
Mn30,. 


1,757. 


5,091, 
4,726. 


4,325 bei 
3,95: 
4,718, 
4,856. 
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IL. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


a ed 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- Schmelz- Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt | Gewicht 
Temperatur 
o) Mangandioxyd, Graphit- |Rhombische| Beginnt — 4,82, 
Mangansuperoxyd, | farbige oder| Prismen. |sich bei 390° 4,84 bis 
Braunstein, Pyrolusit | stahlgraue, zunachst 4,388, 
MnO9 wenn diinn, in Mny0s3, 5,05. 
purpurroth dann in 
durch- Mn30, um- 
scheinende zuwandeln. 
Krystalle, 
oder strahlig 
krystalli- L 
nische Masse, 
oder schwar- 
zes Krystall- 
pulver. 
h) Hydratisches Man- | Schwavzes, — Gibt beim — — 
gandioxyd schwarz-brau- Erhitzen 
MnO» + 2 H)0 nes, zimmt- Wasser und 
(bis 1/1 HO) braunes oder Sauerstoft 
rothes Pulver. ab. 
i) Mangantrioxyd, In diinner — == 50°, zer- = 
Mangansaureanhydrid |Schicht rothe, fallt bei 
Mn0O3 in dicker stiirkerer 
dunkelrothe, Hitze in 
fast schwarze MnO» 
Fliissigkeit. und O. 
k) Manganheptoxyd, Griinlich- -- — Schon bei| Schwerer 
Uebermangansiure- schwarze, 30 bis 40° als 
anhydrid dicke, unter De-| Schwefel- 
Mn)0; metallisch tonation | siiure. 
glanzende und Bil- 
Fliissigkeit, dung von 
bei —20° MnO, 
noch nicht und O 
fest, an der sich zer- 
Luft violette setzend, 
Nebel nach an- 
bildend. dren An- 
gaben erst 
oberhalb 
65° sich 
zer- 
setzend, 
und bei 
allmiili- 
gem Kr- 
hitzen bei 
60 bis 70° 
ohne Ge- 
fahr de- 


stillirbar. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 


Namen und Formel 
der Verbindung 


Farbe u. Agere- 


gatzustand bei 
gewohnlicher 
Temperatur 


Krystall- 
form 


Schmelz- 
punkt 
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Spezifisches 
Gewicht 


1) Uebermangansiiure 
(HMn0O,) 


Mangansulfate 285) 
a) MnS Oy 


b) MnS0O, + Hy0 


c) MnS0,-+ 2 H,0 


d) MnS0O, = 3 HO 


e) MnS0, +4 H,0 


f) MnSO,-+5 H,O 


g) MnS0O, + 7 Hy0 


h) Manganisulfat 
Mno(SO,4)3 


Nur in 
wisseriger 
Lésung 
bekannt, 
violette, kar- 
minroth fluo- 
rescirende 
Flissigkeit 
von grossem 
Farbever- 
méogen, leicht 
zersetzlich. 


Weisser, 
zerreiblicher 
K6rper. 


Schwach 
rothlich- 
gelbes 
Pulver. 


Weisse, un- 
durchsichtige 
Rinden. 


Grosse, blass- 
rothe, durch- 
sichtige 
Krystalle. 


Krystalle. 


Blassrothe 
Krystalle. 


Dunkel- 
griines, amor- 
phes Pulver, 
an der Luft 
zerfliesslich. 


Monokline 
Siulen. 


Trikline 
Nadeln oder 
Blatter. 


Monoklin. 


Bei 
schwachem 
Glihen 
bestiindig, 
gibt bei 
stirkerem 
Glihen 
Mn30,. 


iy 


Bei 160° 
noch 
bestiindig, 
beim 
Gliihen 
zerfallend. 


8,282, 
2,954 bis 
2,970 
bei 4°, 
3,246. 


2,845, 
2,893, 
3,21. 


2,526. 


2,356. 


gs III. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


ed 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Mangansulfide ?°°) 
a) Mangansulfiir 
a) Wasserfrei: Gelbgriine | Wiirfel, Gibt an — — 
Manganglanz Krystalle, «| Octaéder, | der Luft 
Mns lebhaft grii- |hexagonale| gegliiht 
nes Krystall-| Prismen Mn30j. 
pulver oder | oder den- 
hell- dritisch an- 
bis dunkel- | geordnete 
griines, mit- | Nadelchen, 
unter fast aus 
schwarzes | regulairen 
Pulver, auch | Octaédern 
dunkelstahl- | zusammen- 
grau,schwach| gesetzt. 
metall- 
glanzend. 
8) Hydratisch: 
1. Rothes Sulfiir Schmutzig — Bei Luft- — = 
MnS . H»0 weisser, abschluss 
fleisch- auf 300° 
farbener bis erhitzt, sich 
mennigrother nicht ver- 
Niederschlag. andernd. 
2. Griines Sulfiir Griine mikro-| Vier- oder — = a 
3 MnS . 2 HO skopische | achtseitige 
Krystalle. | Tafelchen. 
b) Mangandisulfid, Amorphes, | Regulire — = 3,463. 
Hauerit: ziegelrothes | Octaéder. 
Mn» Pulver oder 
Krystalle. 
Mangan sulfit 28 ry as Schiefe, —— = = 
‘ weisses, kry- |rhombische 
( Roney FiO) stallinisch- | Prismen. 
; 2 kérniges 
Pulver oder 
Krystalle. 
Molybdan- 
chloride 78°) 
a) Molybdandichlorid | Amorphe, o Sehr = — 
MoCly (oder Mo3Clg) | gelbe Masse. schwer 
fliichtig. 
b) Molybdantrichlorid | Dem rothen — Unter — — 
MoCls Phosphor Zersetzung 
tauschend sublimir- 
ahnlich. bar. 
c) Molybdintetrachlorid | Braunes, un- — Nicht — — 
Mol, deutlich kry- unzersetzt 
stallinisches fliichtig. 
Pulver. 
d) Molybdin- Dunkelgriine — 194°, 268°. — 
pentachlorid Krystalle. 


MoCl; 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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nnn 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel gatzustand bei] Krystall- Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindun g gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Molybdiinoxyde 28°) q] 
a) Molybdinsesquioxyd| Schwarze == =< = = 
Moy03 Masse. 
b) Molybdindioxyd | Undurchsich- Qua- — — 6,44 
MoO» tige Krystalle| dratische bei 16°. 
mit violettem} Prismen. 
Reflex, 
metall- bis 
diamant- 
glanzend, 
c) Molybdiantrioxyd, ° Weisses, Diimne, Bei Sublimir-} 4,50, 
Molybdiansiure, talkahnliches|rhombische| Rothglut bar. 4,39 
Molybdanit Pulver, | Tafeln oder|schmelzbar, bei 21° 
Mo03 in der Hitze| Nadeln. Schmelz- 
citronengelb punkt 
oder 759° (+2). 
gliinzende 
Krystalle. 
Molybdiansulfide ?°°) 
a) Molybdandisulfid, Schwarzes, | Tafelchen. Un- — Natiirlich 
Molybdanglanz glanzendes, schmelzbar. 4,44 bis 
MoS» graphit- 4,9, 
ahnliches kiinstlich 
Pulver oder darge- 
Krystalle. stellt 5,06. 
b) Molybdintrisulfid | Rothbrauner = = = == 
Mo83 Niederschlag. 
c) Molybdantetrasulfid | Dunkel zim- = = == a3 
MoS, metbraunes 
Pulver. 
Natriumamid ?91) | Olivengriine, — Schmelz- _— — 
 ‘NaHbN zuweilen bar, bei 
wae fleischrothe, 500 bis 600° 
krystalli- zerfallend. 
nische Masse 
oder kleine, 
farblose, 
durchsichtige 
Krystalle. 
Natrium- 
antimoniate 79?) 
a) NaSbO3 Voluminéser, = 2 es = 
amorpher 
Niederschlag. 
b) Natrium- Kérniger = a a al 
metantimoniat Niederschlag. 


2 NaSbO3 -+ 7 H90 


90 II. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 
Namen und Formel Le ta Krystall- Schmelz- Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Natrium- 
arseniate 79°) 
a) Trinatriumarseniat | Farblose, |Sechsseitige 86°. — Krystall- 
NagAsOy + 12 H)0 luft- Saulen des wasser- 
bestiindige | hexago- haltig 
Krystalle. | nalen Sy- 1,762, — 
stems. wasserfrei 
2,813 bis 
2,858 
= bei 21°. 
b) Dinatriumarseniat | Wasserhelle | Monoklin. — — alist 
NagHAsO, -+ 12 H)O Krystalle. 
c) Mononatriumarseniat} Farblose — = — 2,535. 
NaHyAsO, + HO Krystalle. 
Natriumbromat 2 Pe) Kleine, Regular. 384°, — 3,339. 
NaBrO glinzende schmilzt 
3 Krystalle. unter Zer- 
setzung. 
Natriumbromid ?°°) 
a) NaBr , Farblose Wiirfel. | 712°, 708°,| In der 3,079, 
Krystalle. 727°. Bunsen- | 3,198, 
schen 2,952 
Flamme | bei 0°, 
flichtic. | 3,079, 
2,448 beim 
Schmelz- 
punkt. 
b) NaBr + 2 H,O Farblose | Monokline | 50°, 64,3°. — 2,165. 
Krystalle. Saulen. 
Natriumchlorat 29 8) Farblose Tetarto- aug — 2,289. 
NaClO Krystalle. | édrisch aus-| schmilzt 
: gebildete unter 
Formen des | Zersetzung. 
reguliren 
Systems. 
Natriumchlorid 297) | Glasartig Wiirfel, | 772° oder | Beginnt 2,16 
Steinsalz, Kochsalz | @urchsichtige| hiiufig 2u | 776°, 851°.) schon emo: 
NaCl oder durch- |vierseitigen, beim 2,157, 
scheinende, innen Schmelz-| 2,204, 
triibe hohlen und punkt zu} 2,162 
Krystalle, als} treppen- ver- bei 16°, 
Steinsalz formigen dampfen.| 2,05 bis 
zuweilen in- | Pyramiden 2,15, 2,167 
tensiv blau. | zasammen- bei 17°, 
getreten, 2,125, 
bisweilen Delay 
auch in 1,612 
Formen des beim 
regularen Schmelz- 
Systems. punkt, 
2,135. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Farbe u. Agere- 
Namen und Formel eataasand bel Krystall- | Schmelz- Siede- [Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Natrium- 
chromate ?°5) 
a) Natriumdichromat | Hyacinth- | Prismen, Verliert — 2,5206 
NagCrg0, + 2 HO rothe triklin oder|alles Wasser bens 162% 
Krystalle. | monoklin. | bei 110°, 
schmilzt bei 
320° und 
zersetzt sich 
bei 400°. 
b) Natriumchromat Citronen- Monoklin. | 20 bis 21°, — 2,7104 
NagCrO4 + 10 H 0 gelbe 23m bei 16,5°. 
Krystalle. 
c) Natrium- Harte, Prismen. | Schmilzt | Zersetzt _ 
chlorochromat dunkelroth- bei Hand- | sich bei 
NaCrO3Cl +- 2 H,O gelbe wirme. TOR 
Krystalle. 
Natriumcyanid 29°) | Weisses, kry- = = < ~ 
NaCNn stallinisches 
Pulver. 
Natriumfluorid 2° ») Farblose, Wiirfel 902°. a 2,766. 
NaFl zuweilen oder 
opalsirende | Octaéder. 
Krystalle. 
Natriumjodat *°?) 
a) NaJO3 Undurch- — Schmelzbar.| Zersetzt | 4,277. 
sichtige sich beim 
Krystalle. Gliihen. 
b) NaJO3 + H,0 Seiden- Nadeln — — aa 
glinzende oder 
Krystalle. | Schuppen. 
Natriumjodid 3°?) Farblose Wiirfel. |628 bis 633°,| Bei hoher| 3,45, 
Krystalle. 650°. |Tempera-| 3,654 
NaJ ae 
Natrium- Baauie. 
karbonate 3°%) 
a) Dinatriumkarbonat, | Weisser, = 1098°. Verliert 2,407 
Soda undurch- bei bei 20°, 
Na gCO3 sichtiger miissiger | 2,6459, 
K6rper. Gliihhitze} 2,509, 
CO». 2,509 
bei 0°, 
2,041 beim 
Schmelz- 
punkt. 
b) NagCO3;-+10H»,O | Wasserhelle,} Monoklin. | 32,5°, 34°, — 1,423, 
durchsichtige 84,5°, 1,4402 
Krystalle. bei 16°, 
1,45, 1,456 
bei 19°, 
1,468, 


1,475. 
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Il. Die Molekularformeln und die physikalischen Eigenschaften 


Sg Sa i SA ER IE ETP 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel | gatzustand bei! Krystall- | Schmelz- 
der Verbindung gewohnlicher form punkt 
Temperatur 
ce) Natrium- Grosse, Monoklin. = 
kalhumkarbonat farblose 
KNaCO3 + 6 H)O Krystalle. 
d) Natrium- Farblose | Monokline -- 
sesquikarbonat, Trona | Krystalle. Saulen. 
und Urao 
NagH(CO3)3 + 3 H)0 
e) Natriumbikarbonat | Farblose | Mongkline | Zerfiallt bei 
NaHCO; Krystalle. Tafeln. |100 bis 110°. 
Natriumnitrat 208) Farblose, Rhombo- S10 :De, ; 
: hygro- éder. 318°, 314°, 
SEO e skopische 316°, 318°. 
Chilisalpeter ieratatl 
NaNO; rystalle. 
Natriumnitrit °°°) Farblose Schiefe, == 
NaNO, Krystalle. ee 
“ rismen 
oder durch- 
sichtige 
Rhombo- 
: éder. 
Natriumoxyde °°°) 
a) Natriumoxyd Graue — Schmilzt 
Na O Masse. in starker 
Rothglut. 
b) Natriumhydroxyd, Weisse, — Schmilzt 
Natronhydrat, undurch- unter 
Aetznatron sichtige, Rothgliih- 
NaOH spréde Masse hitze. 
von kry- 
stallinischem 
Gefiige. 
c) Natriumsuperoxyd Rein — Schwieriger 
agOo weisser, beim schmelzbar 
Erhitzen vor- als 
tibergehend Aetznatron. 


gelb werden- 
der Kérper. 


Siede- 
punkt 


Schwer 
fliichtig. 


Schwie- 
riger als 
Aetzkali 
fliichtig, 
zerfallt 
bei der 
Schmelz- 
tempera- 
tur des 
Guss- 
elsens in 
seine 
Bestand- 
theile. 


Zersetzt 
sich in 
der Hitze 
nicht. 


Spezifisches 
Gewicht 


2,168, 
22288 
bei 16°. 


2,26 
bei 0°, 
2,236, 
2250; 
Dig bp 
BOB 
2,265 
bei 16°, 
2,20 bis 
2,265, 

im Mittel 

2,244. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Farbe u. Aggre-| __ 
Namen und Forme! | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- | Siede- Spezifisches 
der Verbindung ee form punkt punkt | Gewicht 
Natrium- Zerfliessliche | Blittchen | Zersetzt = se 
erchl 307 Krystalle. oder sich beim 
“ orat ) Rhombo- | Hrhitzen. 
aClO, (-+ H,0) éder, auch 
lange, spitze 
Tafelchen 
oder recht- 
winkelige 
Prismen. 
Natriumperjodat 30 2) ; Durch- Quadra- Wandelt — —_— 
NaJO sichtige, luft- tisch. sich bei 
4 bestindige 300° in 
Krystalle. NaJOz3, 
beim 
Gliihen in 
Natsuni- NaJ um. 
phosphate °°°) 
a) Trinatrium- Farblose |Sechsseitige 76,7°. — 1,618, 
orthophosphat Krystalle. Siulen 620. 
Na3PO, + 12 H)O des hexa- 
gonalen 
Systems. 
b) Dinatrium- Wasserhelle | Monokline | 34,6°, 35°. — 15235 
orthophosphat Krystalle. Siiulen. bei 16° 
Na HPO, -++ 12 H»O 1,525, 
1,537, 
1,55, 
1,586. 
c) NaHyPO,-+- H)0 Farblose | Dimorph: - — 2,040. 
Krystalle. | rhombisch 
und 
monoklin. 
d) Natrium- Farblose Monoklin. _— — 1,80. 
pyrophosphat Krystalle. 
NayP 907+ 10 Hy 
e) Natrium- Weisses — Oli: — 2,476. 
metaphosphat Pulver. 
NaPO3 
f) Natrium- Wasserhelle | Monoklin. | Schmilzt = 1,594, 
ammoniumphosphat?!),| Krystalle. beim 1,616. 
Phosphorsalz Erwirmen 
Na(NH,)HPO, + 4 HyO sehr leicht 
: unter 
Zersetzung. 
Natrium- 
polythionate *17) 
a) Natriumdithionat | Wasserhelle | Rhombisch, = = 2,189, 
NaoS90, + 2 H,O Krystalle. | prismatisch 2,175 
oder octa- bei 11°. 
édrisch. 


g4 Il. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 
Farbe u. Agegre- P : 
Namen und Formel | gatzustand bei] Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt | Gewicht 
Temperatur 
b) Natriumtrithionat Farblose | Rhombisch. — — — 
NapS30¢ + 3 Ho0 Krystalle. 
c) Natriumtetrathionat | Feiner, kry- — Se oa 7 
NaoS,0¢ stallinischer 
Niederschlag. 
Natrium- Voluminéser, | Hexagonal. | Zerfallt bei — Re: 
ad aS 12 zu weissem stirkerem e1 17,5°. 
silicrumfluorid ) Mehl ein- é Hrhitzen. 
Kieselfluornatrium eo nicnder : 
NagSiFl, - Niederschlag 
oder 
Krystalle. 
Natriumstannat #1!) | Farblose /|Sechsseitige — = == 
Prapariraalz Krystalle. Tafeln. 
Na Sn03 a 3 HO 
Natrium- Farblose | Tetraéder. | Schmelz- — 1,806. 
sulfantimoniat $1*) Krystalle. bar. 
Schlippe’sches Salz 
NagSb84 +. 4) Hy,0 
Natriumsulfate*15) | Farblose | Octaéder, | 861°, 865°,) _ Ver- 2,655. 
Na»SO Krystalle. | rhombisch. 843°. fliichtigt 
a) Nage0s sich bei 
Weiss- 
glihhitze. 
b) Glaubersalz Sehr grosse,| Monoklin, | Theilweise — 1,481, 
NaySO4-+ 10 H)0 farblose von lang- | bei 33° 1,462. 
Krystalle. prisma- |schmelzend. 
tischem 
; Habitus. 
c) Saures Natriumsulfat 
a) NaHSO, Lange Vierseitige | Oberhalb | Zerfallt 1,8. 
Krystalle. | Saiulen des 315°, bei 
triklinen stirkerem 
Systems. Erhitzen. 
8) NaHSO, + HO Grosse Monoklin. — _ — 
Krystalle. 
Natriumsulfide *1°) 
a) Natriummonosulfid | Farblose bis — — — — 
Nays fleischrothe, 
an der Luft 
sich gelb 
fiirbende 
Masse. 
b) Hydrat des _ _Durch- Tetragonal. — os 2,471 (2). 
Natriummonosulfides |sichtige, farb- 
NayS ++ 9 HO lose oder 
rothliche 
Krystalle. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel [gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- | Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
c) Natriumsulfhydrat | Zerfliessliche -— — = aes 
NaSH Krystalle. 
d) Natriumdisulfid Schwefel- — 100°. — == 
NagSy -+ 5 HO gelbe Kry- 
stalldrusen. 
e) Natriumtrisulfid Goldgelbe = 100°. ae = 
NagS3 -++ 3 H)O Krystalle. 
f) Natriumtetrasulfid Hellgelbe | Wasserfrei, 20°, Beim — 
NaoS, + 6 H)O Krystall- | Nadeln und Glithen 
blatter. Wiirfel. ZeY- 
fallend. 
g) Natriumpentasulfid | Orangerothe = Zerfiillt — — 
NaS; + 8 H,O Krystalle, beim 
wasser- Erhitzen, 
frei nieren- 
formige 
Massen. 
a 317 Wasserhelle | Monokline | Verliert _ 1,561. 
Natriumsulfit ) Krystalle. | Prismen. | unterhalb 
NagSO3 - 7 H20 150° alles 
Wasser und 
schmilzt bei 
starkerer 
Hitze. 
Natrium- Grosse, Monokline | 32°, 45°, | Zersetzt 1,672, 
: 318 wasserhelle Saéulen | 48°, 481°, | sich bei | 1,734, 
thjosultat*™’) Krystalle. |oder feine,| 50°. '| 290 bis | 1,736 
Natriumhyposulfit lange 9950, bei 10°, 
NagS203 + 5 H,0 Nadeln. 1,667 
bei 19,5°. 
Nickelbromiir 3!°) 
a) NiBro Gelbe, — — Bei — 
glimmer- starker 
ahnliche Rothglut 
Schuppen. sublimir- 
bar. 
b) NiBrg +- 8 HO Griine — _— = — 
Krystalle. 
Nickelchloriir *?°) 
a) NiCly Musivgold- — — Sublimir-| 2,56. 
ahnliche, bar. 
sich fettig 
anfiihlende 
Krystall- 
schuppen 
oder braun- 
gelbe, erdige 
Masse. 
b) NiCly + 6 H,O Kérnige, | Vierseitige _ = = 
; grasgriine | Prismen, 
Krystalle. | monoklin. 
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III. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


Farbe u. Aggre- 


Schichten. 


Namen und Formel | gatzustand bei] Krystall- | Schmelz- | Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Nickelfluoriir °?*) eo ae = a = 
: rystall- 
NiBl + 2 H)0 krusten. 
Nickeljodiir *?”) 
a) Nido Glinzende, ~ — Sublimir- = 
eisen- bar ohne 
schwayrze, zu schmel- 
fettige zen. 
Blattchen. a 
b) Nido + 6 HyO Blaugriine, | Prismen. = — = 
sehr 
zerfliessliche 
Krystalle. 
Nickelkarbonate °?°) 
a) Neutrales Blassgriine, | Rhombo- = — — 
Nickelkarbonat durchsichtige éder. 
NiCO3 Krystalle. 
b) Basisches Salz Hellgriiner as a = = 
4 NiO .NiCO3-+ 8 H»O |Niederschlag. 
Nickelnitrat *?+) Smaragd- .| Monoklin. 56,7. 13657°: -— 
: griune 
BE elier 8) Krystalle. 
Nickeloxyde °?°) 
a) Nickeloxydul, Metall-: Regulire = In der |a) Natiir- 
Bunsenit glanzende, | Octaéder. Hitze lich 6,398; 
NiO grauschwarze des 
oder griinlich- Porzellan-| 8) kiinst- 
graugelbe bis ofens | lich 6,661, 
olivengriine, etwas 6,8. 
reingriine fliichtig. 
od. pistacien- 
griine, mikro- 
skopische 
Krystalle. 
b) Nickelhydroxydul | Apfelgriiner, — — — — 
Ni(OH)y. Hy) voluminéser 
Niederschlag 
oder griines 
Krystall- 
pulver. 
c) Nickeloxyd Schwarzes — — Wandelt | 4,846. 
Nij03 Pulver. sich beim 
Gliihen in 
NiO um. 
d) Nickelhydroxyd Braun- _ — — 2,744. 
NigO3 . 2 HO (8 Hy0) schwarze 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 


oh 


a EES 
———___—— 


Namen und Formel a lie 4 ie Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Nickelsulfat 32°) 
a) NiSO, Hellgelbes — Zerfallt — 3,696 bis 
Pulver oder beim 8,652. 
5 citronengelbe Gliihen. 
Krystalle. 
b) NiSO4-+ 6 H,O Blauliche | Dimorph: — — = 
oder griine | Tetragonal 
Krystalle. | (Aggregate 
von 
Quadrat- 
octaédern), 
oder 
monoklin. 
c) NiSO4-+ 7 H)O Smaragd- |Rhombisch.| Wird bei — 2,004, 
griine 279,4° ganz 1,981. 
Krystalle. wassertrei. 
da) Nickelammonium- Blaugriine | Monokline = — 1,801, 
sulfat Krystalle, Saulen, 1,915. 
NiSO4 . (NH,y)9SO, schwach selten 
+ 6 H,O dichroitisch.| Tafeln. 
Nickelsulfiir 2") Dunkel- zo oe e — 
Nis graues, amor- 
phes Pulver, 
geschmolzene 
spréde, speis- 
gelbe oder 
bronzefarbige 
Masse, 
oder braun- 
schwarzer 
Niederschlag. 
Nickel- Farblose — —25°. i bei eee 
iissigkei 751 mm | bei : 
tetrakarbonyl 328) eae Druck Hf 
Ni(CO)4 zu nadel- 
formigen 
Krystallen 
erstarrend. 
Niobchloride *?°) 
a) Niobtrichlorid Krystallini- = — * Nicht _ 
NbCls sche Krusten fliichtig. 
oder lange, 
dichroitische 
Nadeln. 
b) Niobpentachlorid Gelbe Nadeln. 194°, | 240,59, in = 
NbCl; Krystalle. Schwefel- 
kohlen- 
stoff sub- 
limirbar. 
Nioboxyde *°°) 
a) Niobdioxyd Schwarzes | Regulir. _ — _ 
Nb 909 Pulver oder 
glanzende 
Krystalle. 
a 


v. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 
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III. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


(ES SSS SSS ST SS SS SSS SEE ISS TI 


Namen und Formel nna Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt | Gewicht 
Temperatur 
b) Niobtetroxyd Schwarzes, — = Bei — 
Nbo04 schwach dunkler 
blaulich Rothglut 
scheinendes zu Nb Os 
Pulver. ver- 
brennend. 
c) Niobpentoxyd Weisses, Prisma- — Nicht 4,46 
NboO5 amorphes tische fliichtig. | bis 4,53. 
Pulver, bei | Krysfalle 
nicht starkem oder 
Hrhitzen |rhombische 
gelb, und Tafeln 
durch hefti- oder 
ges Hrhitzen | tesserale 
krystallinisch| Wiirfel. 
werdend, 
oder 
griinliche 
Krystalle. 
Osmiumchlorid #31) |Mennigrother a = = — 
OsCly Anflug. 
Osmiumtetroxyd 3%?) | Weisse, kry- | Monokline | Unter 100°. | Fliichtig — 
Teh erosmiumsiuse stallinische | Nadeln. beim 
OsO Masse oder Erhitzen, 
4 farblose, sublimir- 
glanzende bar. 
Krystalle. 
Palladium- Schwarz- = Bei — — 
chloriir 32°) ee at page 
groskopische unter 
PaCly -- 2 H,0 Masse, Zersetzung 
rosenrothes schmelzend. 
Sublimat 
oder 
granatrothe 
Krystalle. 
Palladiumjodiir °5+) | Schwarzer = Bei 350° -- = 
PdJy Niederschlag. sich 
c zersetzend. 
Palladium- Kleine, Octaéder. | Schmilzt — 2,738. 
kaliumchlorid #35) scharlach- in stairkerer 
_ rothe Hitze unter 
Pd@ly + 2 KCl Krystalle. Zersetzung. 
Palladiumoxyd °°°) Schwarze — Zersetzt = fA 
PdOy Masse. sich beim 
Glithen. 
Phosphonium- Farblose, Wiirfel. = Ca. 30°. —_— 
bromid 337) __durch- 
sichtige, auch 
PH,Br undurch- 
sichtige 


Krystalle. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Namen und Formel 
der Verbindung 


Phosphonium- 
yodid 33°) 
PH,J 


Phosphor- 
bromide *3°) 
a) Phosphortribromid 
PBrs 


b) Phosphor- 
pentabromid 
PBrs 


ce) Phosphoroxybromid 
POBrg 


Phosphor- 
chloride 3*°) 
a) Phosphortrichlorid 
PCI, 


b) Phosphor- 
pentachlorid, Fiinffach- 
Chlorphosphor 
PC; 


3) 


Farbe u. Agere- 


gatzustand bei] Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches 
gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 

Temperatur 

Grosse, Regulire — 80°, — 
wasserhelle, Wiirfel sublimir- 
diamant- | oder qua- bar ohne 
glinzende | dratische zu schmel- 

Krystalle. | Siulen mit zen. 

abge- 
stumpften 
Heken und 

Kanten. 

Farblose, — —_ 175,3° bei] 2,9249 
bewegliche, 760,2 mm} bei 0° 
an der Luft Druck, 

stark 175°, 

rauchende 
Fliissigkeit. 

Fester, ci- a Schmilzt = = 
tronengelber beim 
Kérper oder Erwirmen, 

rothe dissociirt 
oder gelbe bei 100° in 
Krystalle. PBr3 u. Bro. 
Farblose oder = 45 bis 469,} 193°, 2,822. 
orange, 2ross- 55° 1)”. 
blatterige 
Krystall- 
masse. 
Wasserhelle, = — 73,8° bei] 1,6162 
sehr beweg- 760mm | bei 0°, 
liche u. licht- Druck, 1,61294 
brechende US, HEP) ioe OS 
Fliissigkeit, bei 1,6119 
an der Luft 745,9mm,| bei 0°, 
weisse Nebel 76 bis 78°,| 1,5971 
bildend. 78,3° bei] bei 10°, 
701,5 mm,| 1,4712 
78,5° bei| bei 76°, 
767 mm. IL Abb). 
Weisse, glin-| Siulen Sublimirt | Dissociirt — 
zende, kry- | oder qua- | bei ge- | theilweise 
stallinische | dratische |wohnlichem| bei 160 
Masse oder Tafeln. Druck bis 165°, 
weisse oder ohne zu | vollstiin- 
durchsichtige schmelzen | dig bei 

Krystalle. bei 140 bis] 300°. 

160°, 
schmilzt 

unter 
héherem 

Druck 


bei 148°. 


100 


ee ere 


Namen und Formel 
der Verbindung 


Farbe u. Aggre- 


III. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


et ell 


Spezifisches 


Gewicht 


i 
eee EE 


c) Phosphoroxychlorid 
POC], 


d) Pyro- 
phosphorsiurechlorid 
Py)O3Cly 


e) Phosphor- 
trichlordibromid **1) 
PCl3Bro 


f) Phosphor- 
oxybromchlorid 34”) 
POClBr 


Phosphorfluoride?**) 
a) Phosphortrifluorid 
PFl, 


b) Phosphorpentafluorid 


) 


liche Fliissig- 
keit, durch 
Abkihlen zu 
blaitterigen 


Krystallen 
erstarrend. 


Farblos. Gas, 
bei —10° 
durch 40 Atm. 
Druck zu 
einer farb- 
losen, beweg- 
lichen 
Flissigkeit 
verdichtbar. 


Farbloses, an 
der Luft stark 
rauchendes 
Gas, bei 16° 
durch 46 Atm. 

Druck zu 
einer farb- 
losen Fliissig- 
keit verdicht- 
bar, durch 
Entspannen 
zu schnee- 
artig., schnell- 
schmelzender 
Masse 
erstarrend. 


gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- 

gewohnlicher form punkt punkt 
Temperatur 
Farblose, Blatterig == 0", TAG": 

stark licht- | oder nadel- LOR 2 
brechende formig. 

Flissigkeit, 

an der Luft 
rauchend, 

erstarrt bei 
niederer 

Temperatur 
zu langen, A 
farblosen 
Krystallen, 

Farblose, an — = 2102152; 
der Luft zertallt 
rauchende theilweise 

Fliissigkeit. beim De- 
stilliren. 
Krystalle. — 35°. — 

Farblose,auch — ls 185 bis 

schwach gelb- BS 


1,7 bei 12°, 
1,673b.14°, 
1,662 
bei 19,5°, 
1,6937 
bei 10°, 
1,6887 bei 
14 bis 15°, 
1,64945 
bei 51°, 
1,5091 
bei 110°, 
1,50987 
bei 107,2°. 
ese) 
ber We 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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nnn a. 


Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel [gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- | Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
c) Phosphor- Farbloses _ — — — 
trifluordichlorid Gas. 
PFI3Clg 
d) Phosphor- Bei —10° _ a — — 
trifluordibromid bernstein- 
PFI3Bro gelbe, leicht 
bewegliche 
Flissigkeit, 
unter —20° 
zu kleinen, 
blassgelben 
Krystallen 
erstarrend. 

e) Phosphoroxyfluorid | Farbloses — — — -- 

POF, Gas, bei 16° 
unter 15 Atm. 
Druck od. bei 
—50° unt. ge- 
wohnlichem 
Druck fliissig, 

durch Ent- 
spannen zu 
schneeartiger 
Masse 
erstarrend. 

Phosphorjodide #4#) 

a) Phosphorjodiir Hellorange- Ab- 110°, Durch ra- == 

PoJ4 rothe, geplattete 100°. sches Hr- 

biegsame Prismen. hitzen auf 
Krystalle. 265° ohne 
erhebliche 
Zer- 
setzung 
zu ver- 
fliichtigen. 

b) Phosphortrijodid |Dunkelrothe,| Séulen- | Unter 55°.| Zerfallt = 

PJs grosse formig. in héherer 
Krysialle. Tem- 
peratur. 

Phosphoroxyde 3*°) 

a) Unterphosphorige Weisse, — 17,4°. |Zerfallt b.|_ 1,498 
Saiure grosse Kry- Erhitzen | bei 18,8°. 
H3P09 stallblitter. in PHs u. 

H3PO,. 
b) Phosphortrioxyd, Weisse, Zolllange 22,5°. | Sublimir-| 1,9358 
Phosphorigsaure- voluminése Saulen. Er- bar, leicht] be1 24,8°, 
anhydrid Masse von starrungs- | fliichtig, | bezogen 

P,O¢ knoblauch- punkt 21°.| Siede- auf 

artigem Ge- punkt in| Wasser 
ruch, nach einer At-| von 4° 
d. Schmelzen mosphire 
und Erstarren von N oder 
wachsartige COg 173°, 
Masse, oder zerfallt 
grosse bei 800 
Krystalle. bis 400°. 
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II]. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


a a a ag ee 


Namen und Formel 
der Verbindung 


c) Phosphorige Saure 
H3PO3 


d) Phosphorpentoxyd, 
Phosphorsiiureanhydrid 


e) Orthophosphorsiiure 
H3PO, 


f) Pyrophosphorsiure 
LES DAT 


g) Metaphosphorsiure 
HPO; 


h) Phosphor- 
molybdinsiure *4°) 
2 H3PO, . 20 MoOs 
(+ 21, 38 oder 48 Hy)O) 


Phosphorsulfide *47) 


a) Phosphorsubsulfiir 
P4S3 


iene Ne Krystall- Schmelz- Siede- Spezifisches 
gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Farblose, kry- — 74°, Zerfallt |Geschmol- 
stallinische, (eee beim | zen 1,651 
an der Luft Hrhitzen. | bei 21,2°. 
zerfliessliche 
Masse oder 
durchsichtige 
Krystalle. 
Lockere —- In Unter — 
weisse, durch Rothglut | Weissglut 
Schmelzung A schmelzbar.| fliichtig, 
glasige Masse. iiber der 
Wein- 
geist- 
flamme 
sublimir- 
bar. 
Wasserhelle,| Gerade, 38,6°, Gibt bei | Geschmol- 
harte, spréde| vierseitige | 41,75°. 213° | zen 1,884 
Krystalle. | oder breit- HyP 07, | bei 18,2°, 
gedriickte, ver- 1,88. 
sechsseitige fliichtigt 
rhombische sich, im 
Sadulen mit offenen 
vier- Gefiiss 
flichiger erhitzt, 
Zuspitzung. mit dem 
Wasser. 
Farblose, — — — — 
glasige Masse. : 
Glasige — — -- — 
Masse oder 
weich und 
klebrig, 
zerfliesslich. 
Schéne a) Mit Wird bei — -- 
krystalle. 21 H9O: | 140° ohne 
Prismen; | Zersetzung 
8) mit | entwiissert. 
38 HO: 
rhombisch; 
1) mit 
48 HyO0 ° 
Octaéder. 
Grosse Gerade, 142°, Bei 260° — 
Krystalle. |rhombische 165°, sublimir- 
Prismen, 166°. bar, de- 
grosse, stillirt bei 
derbe Siu- 300 bis 
len oder 400°, im 
reguliire Kohlen- 
Krystalle. sdure- 
strom 
schon bei 
260° ganz 


fliichtig. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Namen und Formel Hey Lae Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung eae form punkt punkt Gewicht 
b) Phosphortrisulfid Graugelbe, _ 167°; gegen/380°, sub-| 2,00 
PSs ; ey . 290°. limirt | bei 11°. 
stallinische unter dem 
Masse mit Siede- 
deutlichen punkt des 
Krystallen Schwefels, 
in den an der 
Hohlriumen. Luft bei 
100° ent- 
ziindlich. 
¢) Triphosphor- Hellgelbe, — 296 bis Im — 
hexasulfid durchsich- 298°, Vakuum 
P38¢ tige, grosse zwischen 
Krystalle. 335 und 
340° voll- 
stiindig 
fliichtig. 
d) Phosphorpentasulfid | Graugelbe, = 274 bis 530°, — 
995 krystallini- 276°. 
sche Masse 
oder schéne, 
nur wenig 
gelbe, wenn 
diinn, fast 
farblose 
Krystalle, 
durch Destil- 
liren und 
rasches Hr- 
kalten gelbe, 
durchsich- 
tige, oder 
weisse, un- 
durchsichtige 
Masse. 
e) Phosphoroxysulfid Farblose Quadra- 102° 295°. = 
PyOgS4 Krystalle. tisch. 
- Schén Regulire aoe; Beginnt 2,85 
ap ere oer Octaéder. 38°. re LN bei 17°. 
attchen, unter 4er- 
PSBr3 gelbe Kry- setzung 
stalle oder zu sieden. 
amorphe, 
kugelige 
Massen. 
2 Farblose, — — 124,25°; 1,681 
sulfocntord +9) | ti eh emer 
brechende, 50 mm, 636 
PSCl; leichtbeweg- 125% 125] bei 22% 
/ liche | bis: 128°, 1,6316 
Fliissigkeit, 126° bei] bei 0°. 
an der Luft 770 mm, 
rauchend, 126 bis 
IY, 
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Farbe u. Aggre- 


III. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewéhnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Phosphor- 
wasserstoffe 35°) 
a) Fester Phosphor- Gelber, _ Schmelzbar|Entztindet| Schwerer 
wasserstoft flockiger erst bei | sich bei als 
PyHo Korper, der Subli- | 200° Wasser. 
trocken ein mations- 
gelbes temperatur 
Pulver, des 
explodirt Phosphors. 
durch Schlag. ‘ 
b) Fliissiger Phosphor- | Farblose, — — 57 bis 58°] 1,007 
wasserstoft stark licht- unter | bei 12°, 
PyHy brechende 735 mm 1,016 
Fliissigkeit, Druck. | bei 16°. 
an der Luft 
selbst- 
entziindlich. 
c) Gasférmiger Farbloses = —132,5°. — 85°, lise 
Phosphorwasserstoft Gas von bei 100° 
PH; héchst unan- (149°) 
genehmem, sich ent- 
knoblauch- ziindend. 
artigem 
Geruch 
(nach faulen 
Fischen), bei 
— 90° fliissig, 
bei —1383,5° 
fest. 
Platinbromid °51) Dunkel- ae as ae eae 
PtBr, braunes, nicht 
4 hyero- 
ygro 
skopisches 
Pulver, 
Platinbromiir 25 2) Griinbraunes — = Zersetzt a= 
PLB Pulver. sich bei 
"2 langer 
gerem 
Erhitzen 
auf 200°. 
Platinchloride 35°) 
a) Platinchlortir Braunes oder = — Zerfallt 5,87. 
PtCly blaugriines in der 
Pulver. Hitze. 
b) Platinchlorid Schoéne, Monoklin. == aa — 
PtCl, + 5 H,O grosse, nicht 
zerfliessliche 
Krystalle. 
c) Wasserstoffplatin- | Zerfliessliche, — _ — — 
chlorid rothbraune, 
HoPtCl, + H,O strahlige 


Krystalle. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Farbe u. Aggre- 
Namen und Formel gatmastand Fel Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt | Gewicht 
Temperatur 
Salze: 
Ammoniumplatin- Gelber, kry- _. — Zersetzt 2,936. 
chlorid, Platinsalmiak | stallinischer sich in der 
PtCly + 2 NH,Cl Niederschlag. Glihhitze. 
Kalumplatinchlorid | Gelber, kry- Regulire a Wird 3,344, 
PtCl, + 2 KCl stallinischer | Octaéder. durch 3,586. 
Niederschlag. Glithen 
zersetzt. 
Natriumplatinchlorid | Hellrothe, Triklin. = = 2,5. 
PtCly 2 NaCl-++ 6 H,0 | durchsichtige 
Krystalle. 
Platinjodid a} Feines, — — Zersetzt = 
Pt schwarzes sich bei 
4 Pulver.: 130°. 
Platinoxyde 355) 
a) Platinoxydul Violettes — — Wird in — 
PtO oder graues Glihhitze 
Pulver. zerlegt. 
b) Platinhydroxyd Rothbraunes <= = = = 
PtO, + 2 HO Pulver. 
Platinsulfide 5°) 
a) Platinsulfiir Metallisch- = — == = 
Pts graue Kry- 
stalle oder 
schwarzes 
Pulver. 
b) Platinsulfid Braunes, — a Wirdbeim — 
PtS, schwarzes od. Gliihen an 
stahlgraues der Luft 
Pulver. zerlegt. 
Quecksilber- 
bromide *°*) 
a) Quecksilberbromiir | Faserige Nadeln 340 bis In 7,037. 
HgoBro Masse, lange, oder 850° |schwacher 
in der Wirme|tetragonale Glihhitze 
gelbe, nach | Blattchen. unzersetzt 
dem Erkalten fliichtig. 
weisse Kry- 
stalle, weisse, 
perlmutter- 
glanzende 
Krystalle 
oder weisses 
Pulver. 
b) Quecksilberbromid | Zarte, silber-|Tetragonale| Schmilzt | Sublimir-| 5,9202, 
HgBro glinzende | Blattchen, | in héherer bar. 5, 7461 
oder weisse| Nadeln, | Tempera- bei 18°, 
Krystalle. |rhombische tur. 5, 7298 
Prismen od. bei 16°, 
rhombische 


Pyramiden. 
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III. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 


Namen und Formel peseeats ae Krystall- Schmelz- Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Quecksilber- 
chloride °°8) 

a) Quecksilberchloriir, | Farblose Quadra- — Ver- | 6,482, 
Kalomel Krystalle | tisch, oder dampftin| 6,56, 
Hg,Cly oder weisses,} mikro- Glihhitze} 6,992, 

schweres | skopische ohne 7,410. 
Pulver. Nadeln. vorher 
zu schmel- 
zen. 

b) Quecksilberchlorid, Farblose |Rhoembisch.| Schmilzt |Siedetund| 5,320, 
Sublimat Krystalle. b. Erhitzen |verdampft| 5,402, 
HeCly unter ge- | etwas 5,420, 

wohnlichem| leichter | 5,448. 

Druck. jals Hg»Clo 

Quecksilber- Farblose Quadra- =e Zersetat 3,77, 
cyanid 859) Krystalle. tische sich beim| 4,0262 
J Siulen. Erhitzen, | bei 12°, 
Hg(CN), einkleiner| 4,0036 
Theil |bei 14,2°, 

sublimirt | 4,0026 

dabei. bei 22°, 
3,990 bis 

Quecksilber- 4,011. 

fluoride *°°) 

a) Quecksilberfluortir | Gelbes, kry- | Scheinbar = Zersetzt — 

Hg Fly stallinisches | regular. sich ober- 
Pulver halb 260°. 
oder gelbe 
Krystalle. 
b) Quecksilberfiuorid | Weisse, kry- — = Zersetzt -- 
HgFlo+2H,0 — | stallinische sich beim 
Masse. Erhitzen. 
Quecksilber- 
jodide #62) 
a) Quecksilberjodiir | Griines oder! Ortho- 290°, Sublimirt| 7,6445, 
HgyJo gelbgriines | rhombisch,| erweicht {schon bei] 7,75. 
Pulver, gelbe,| oder tetra- schon |190°od.bei 
gliinzende gonale bei 220°. |110b.120°, 
Krystalle Blattchen. siedet 
oder bei 310°, 
reingelber, zersetzt 
flockiger sich beim 
Niederschlag. héheren 
: ee Hrhitzen. 
b) Quecksilberjodid 
Hedy 
a) Rothes Scharlach- | Tetragonal,| 253 bis | Ohne Zer- 5,91, 
rothes Pulver} quadra- 254°. setzung | 6,2009, 
oder rothe, | tische Octa- fliichtig, | 6,231 bei 
diamant- éder. sublimir- | 10 bis 12°, 
glinzende bar. 6,250, 
Krystalle von 6,297 bei 
griinlichem | 0°, 6,276 
Reflex. bei 126°, 


6,320°. 
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Namen und Formel pee ae fel Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezitisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
8) Gelbes Gelbe Rhombische — Zwischen | 6,225 bei 
Krystalle. |Tafeln oder 339 und 126°, 
Blattchen. 359°. 6,179. 
Quecksilber- 
nitrate °°?) 
a) Mercuronitrat Wasserhelle Kurze Oe, — = 
Hg»(NOg)9. 2 H»O Krystalle. Siulen, 
monokline 
Krystalle 
oder 
gefurchte, 
sechsseitice 
Prismen. 
b) Mercurinitrat Klare, Lange, Schmilzt — _- 
Hg(NO3)y . 8 HO farblose |rhombische bei 
Krystalle. Tafeln. Zimmer- 
warme. 
Quecksilber- 
oxyde °°°) 
a) Quecksilberoxydul | Schwarzes — = Zerfallt 8,95, 
He» Pulver. bei 100°.) 10,69. 
b) Quecksilberoxyd Mattes, |Rhombisch, == Verfliich- iil) 
HgO braunlich- klino- tigt sich | 11,074, 
ziegelrothes | rhombisch. beim 11,109, 
Pulver, leb- Gliihen E29 
haft ziegel- unter voll-| bei 4°, 
rother, kér- stindiger| 11,136 
niger, schup- Zer- bei 3,9°. 
piger, kry- setzung. 
stallinischer 
oder gelber, 
pulveriger, 
amorpher 
Niederschlag. 
Quecksilber- 
sulfate °°*) 
a) Mercurosulfat Schweres, | Monokline | Schmilzt in == = 
Hg»S0, weisses Kry-| Prismen. | schwacher 
stallmehl Gltihhitze 
oder kleine, und 
kreuz- oder zerfiallt 
biischelférm. dabei. 
verwachsene 
Krystalle. 
b) Mercurisulfat Weisse, un- —~ Zersetzt — — 
HeS0O, durchsichtige sich bei 
Masse stiirkerem 
oder silber- Erhitzen 
gliinzende, ohne zu 
sternférmig schmelzen. 
gruppirte 


Blattchen. 


108 III. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 
Namen und Formel ae es Sei Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Quecksilbersulfid?*>) 
Zinnober 
Hes 
a) Krystallisirtes Cochenille- | Hexagonal,| Schmilzt- | Sublimir-|8,0 bis 8,1, 
rothe bis rhombo- oberhalb bar. 8,0602, 
braune, dia-| édrisch- 250°. 8,124. 
mant- bis hemi- 
metallglin- | édrisch. 
zende, halb- 
durchsichtige f 
bis undurch-| ~ 
sichtige Kry- 
stalle oder 
scharlach- 
rothes Pulver. 
b) Amorphes Schwarzes, _ — Sublimir-| 7,70. 
amorphes bar, 
Pulver. wandelt 
sich dabei 
in das 
krystalli- 
: sirte um, 
Rhodiumchlorid °°°) hee = = = = 
‘ ellrothes 
RhoCle (+ 8 HO) Keyan 
pulver, 
wasserhaltig 
amorphe, 
dunkelrothe, 
glasartige 
Masse. 
Rubidiumchlorid 3° ig) Glas- Wiirfel. Schmilzt Ver- 2,20. 
RbCl glinzende bei be- dampft 
Krystalle. gimnender | in der 
Glihhitze. | Flamme 
voll- 
stiindig. 
Rubidium- Graulich- = Schmilzt | Verfliich- = 
- 368 weisse, spréde noch unter} tigt sich 
APG SLE Masse von Rothgliih- | in der 
RbOH splitterigem hitze. Bunsen- 
Bruch. schen 
Flamme 
voll- 
stindig. 
Rubidium- Undeutliche —_ Schmilzt oe == 
: 369 Krystalle wasserfrei 
SO Pape Krystall- bei 837°, 
Rb CO; krusten, 
wasserfrei 
weisse Masse. 
Rubidiumnitrat 37°) | Farblose Lange Schmilzt | Zersetzt — 
RbNO Krystalle. |Nadeln oder} bei be- | sich bei 
3 dihexa- | ginnender |stirkerem 
gonale Gliihhitze. | Erhitzen 


Saulen. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel gatzustand bei} Krystall- | Schmelz- Siede-  |spezifisches 
der Verbindung ene roe punkt punkt Gawicht 
Rubidiumsulfat 371) |Grosse, harte,|Rhombisch.| Schmilzt | Verfliich- — 
RboSO glas- in Weiss- | tigt sich 
eae glainzende gliihhitze. | bei noch 
Krystalle. héherer 
Tempera- 
tur. 
Ruthenium- Braungelbe, — — — = 
sesquichlorid 37?) krystal- 
linische, 
Ru,Cle stark hygro- 
skopische 
Masse. 
Rutheniumoxyde3*3) 
a) Rutheniumoxydul Schwarz- = = — a 
RuO graues 
Pulver. 
b) Ruthenium- Blau- = = = =e 
sesquioxyd schwarzes 
Ruy03 Pulver. 
c) Rutheniumdioxyd | Indigoblaues,| Octaéder — Bei Silber-| 7,2. 
RuO» metallisch | des tetra- schmelz- 
glinzendes | gonalen hitze sub- 
Pulver oder | Systems. limirbar, 
Krystalle. zerfallt 
bei 100°. 
d) Rutheniumtetroxyd | Goldgelbe, |Rhombische| 50°, 40°, Etwas — 
RuO, glinzende | Prismen. 25,5°. | tiber 100° 
Krystalle. siedend, 
schon bei 
gewohn- 
licher 
Temperat. 
fliichtig. 
Scandiumoxyd Bus) Weisses, — Unschmelz- — 3,8, 3,864. 
Se0 lockeres bar. 
M3 Pulver. 
Schwefelbromiir 3 a2) Tiefrothe _ = 210 bis 2,629. 
SB Fliissigkeit. 220° (sie- 
eae det unter 
Zer- 
setzung). 
Schwefel- 
chloride *7°) 
a) Einfach- Gelbrothe — — 136° bei} 1,7055 
Chlorschwefel, Fliissigkeit. 758 mm | bei 0°, 
Schwefelchlortir Druck, 1,685 
SCly 136,5° bis| bei 16,7°, 
137°, 188°,] 1,6826. 
138 bis 
139°, 136% 
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Farbe u. Aggre- c : i 
Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
| 
b) Zweifach- Dunkelrothe =e oe Beginnt | 1,620. 
Chlorschwefel, Schwefel- | Fliissigkeit. bei 64° zu 
dichlorid sieden, 
SCly zerfallt 
dabei. 
¢) Vierfach- Leicht- — — Schon = 
Chlorschwefel, Schwefel- | bewegliche, unter ie 
tetrachlorid gelbbraune sich wie- 
SCl, Fliissigkeit. der zer- 
: setzend. 
d) Schwef ligsiure- Farblose bis a= = 129, Se. 1,675 
chlorid, Thionylchloriir| gelbliche bei 0° 
SOC} Fliissigkeit, 
an der Luft 
rauchend. 
e) Sulfurylhydroxyl- | Farblose, an —- — 158,4°, 1,716 
chlorid, Schwefelsiure- | der Luft’stark 1150) bis s/Sber 13° 
monochlorhydrin rauchende, 151°, 
HSO3Cl stechend 151,7° bis 
riechende Oates 
Fliissigkeit. 153°. 
f) Schwefel- Weisse, kry- = = —~ — 
oxytetrachlorid stallinische 
S903Cl, Masse. 
o) Sulfurylchlorid Farblose,and. =s ee COD id 66] 
SOoCly Luft schwach 70 bis 71°,| bei 21°. 
rauchende (2 bis 73°, 
Fliissigkeit. 69,9°. 
h) Pyrosulfurylchlorid | Farblose, an = = 146° (kor-| 1,819 
§05Cly der Luft rigirt). | bei 18°. 
rauchende 
Fliissigkeit. 
Schwefeljodide #7") 
a) Schwefelsubjodiir Zinnober- — Htwas = = 
- SgJq . rothe tiber 60°. 
Fallung. 
b) Hinfach-Jodschwefel | Glinzende — _ — — 
SoJo Krystalle. 
c) Schwefelhexajodid Grau- — — — — 
J schwarze 
Krystalle. 
Schwefeloxyde 975) 
a) Schwefelsesquioxyd | Krusten von —- Zerfallt — — 
S90 malachit- beim 
aihnlicher Schmelzen, 
Struktur. allmahlich 
auch schon 
bei ge- 
wohnlicher 
Tempera- 


tur. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 


wala 


ee 


Namen und Formel 
der Verbindung 


Farbe u. Aggre- 
gatzustand bei 
gewohnlicher 

Temperatur 


Krystall- 
form 


ee eee ee ee 


b) Schwefeldioxyd, 


Schwefligsiureanhydrid 


SO. 


ce) Schwefeltrioxyd, 
Schwefelsiiureanhy drid 
SO3 


d) Schwefelsiure, 
Schwefelsituremono- 
hydrat 
H»SO, 


e) Schwefelsiure- 
dihydrat 
H,SO; oder 
HySO,4 + HO 


Farbloses 
Gas von er- 
stickendem 
Geruch, bei 

—10° zu einer 
farblosen 

Flissigkeit 

kondensirbar, 
die bei sehr 
niederer 
Temperatur 
erstarrt. 


Lange, feine 
Krystalle. 


Farblose, 
élige Fliissig- 
keit, erstarrt 
in niederer 
Temperatur 
zu grossen 
Krystallen. 


Grosse, 
glanzende 
Krystalle. 


Sechsseitige 
Siulen. 


Nadeln. 


Prisma- 
tisch. 


Schmelz- Siede- |Spezifisches 
punkt punkt Gewicht 
Erstar- —8°, 1) Gas- 
rungspunkt| —10°, | férmig: 
16,1 |=-10,08", | a) Lath 
——10,5°. = 15 
OS. 
POLE. 
2,222, 
2,228; 
8) Wasser 
Wa OO = ils 
0,00624 
bei 7,3°, 
0,00858 
bei 16,5°, 
0,0112 
bei 24,7°, 
0,0169 
bei 37,5° 
U. 8. W.; 
2) fliissig: 
1,4838 
bei 0°, 
omar 
bei 21,7°, 
ieepes 
bei 62°, 
1,1041 
bei 102,4°. 
14,8°. Sos 1,9546 
46° bei | bei 30° 
760 mm 1,97 
Druck, | bei 20° 
46 bis 47°,| 1,9086 
52 bis 56°.) bei 25° 
10,5°. Bae, Biles) ieee) 
Der Erstar-| bis 317°,| bei 0°, 
rungspunkt| 310°. 1,854 
hangt von bei 0°, 
dem Was- 1,842 
sergehalt ber l2° 
der sehr 1,834 
hygro- bei 24° 
skopischen Isis, 
Saiure ab; 1,8384, 
reines 1,83871 
HSO, er- 
starrt bei 
+6,79°. 
8,5°, 8,0°, | Zerfallt | Fliissig 
Tepes bei 205 | 1,7585 
bis 210° | bei 0° 
in H,SO,| 1,784, 
und H)O.| 1,792; 
fest: 1,951 


bei 0°. 
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\Farbe u. Agegre- 


Namen und Formel | gatzustand bei] Krystall- Schmelz- Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt | Gewicht 
Temperatur 
f) Schwefelsiure- Fliissigkeit. — — 163 bis 1,6746 
trihydrat 170°. bei 0°, 
HgSOg oder 1,665 
HySO, = 2 HO ber 0°: 
g) Dischwefelsiure, Dickliche, -- oou: Gibt beim] 1,854. 
Pyroschwefelsiure, dlartige, Hrhitzen 
Vitriolél dusserst stark SO3 ab. 
HyS,0; atzende 
Fliissigkeit, . 
an der Luft 
rauchend, 
bei niederer 
Temperatur 
zu grossen 
Krystallen 
erstarrend. 
h) Schwefelheptoxyd | Zihe Fliissig-| Korner, — Leicht _ 
$907 keit, bei 0° diinne, sublimir- 
krystal- biegsame, bar. 
linisch, nicht} mehrere 
sehr Centimeter 
bestandig. lange 
Nadeln 
oder 
glinzende 
Schuppen. 
i) Nitrosulfonsiure, Farblose, | Vierseitige | 73°, zerfallt oa _- 
Bleikammerkrystalle*”*)|durchsichtige| oder beim 
NO,.SO). OH Krystalle od. /rhombische| Schmelzen. 
federartige, | Siulen. 
auch 
blitterige 
kérnig-kry- 
stallinische 
Massen. 
k) Nitrosulfonsiiure- |Harte, weisse,) Gerade, Ones Unzer- 2,14. 
anhydrid 35°) krystallini- | quadra- setzt de- 
$905(NOo)9 sche Masse tische stillirbar. 
> oder Siulen. 
Krystalle. 
Schwefelwasserstoff- 
verbindungen °81) 
a) Schwefelwasserstoff | Farbloses = = —61,8° | Luft = 1: 
HyS Gas von eigen- bei LOU: 
thiimlichem 760 mm | 1,1791. 
Geruch, bei Druck 
niederer 
Temperatur 
fliissig; er- 
starrt beim 
Verdunsten 
zu Weisser, 


schneeartiger 


Masse. 


der wichtigsten wnorganischen Verbindungen. 
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Simmer ee 


Farbe u. Agere- 


Namen und Formel gatzustand bei} Krystall- | Schmelz- | Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
b) Wasserstoffpersulfid Hellgelbes, = oss 60 bis 85° ial 
985 durchsichtig. bei 4 bis | bei 15°. 
Oel von eigen- 10 mm 
thiimlichem, Druck, 
widrigem 
: Geruch. 
Selenbromide #82) 
a) Einfach-Bromselen Dunkelrothe, — = Zwischen| 3,604 
SegBry in dickeren 225 und | bei 15°. 
Schichten 230° 
schwarze, un- fliichtig 
durchsichtige unter Zer- 
Pliissigkeit. setzung, 
b) Vierfach-Bromselen Hell — — Bei = 
SeBr,y rothbraunes gewohn- 
Pulver, kry- licher 
stallinisch, Tempera- 
oder dunkel tur schon 
orangerothe fliichtig, 
Krystalle. zerfallt 
bei 75 bis 
80°. 
Selenchloride *8°) 
a) Einfach-Chlorselen, | Durchsich- _ — Zerfallt oe 
Selenchloriir tige, dunkel- beim De- 
SeyCly braune, Glige stilliren. 
Flissigkeit, 
b) Vierfach-Chlorselen, Hellgelbe Wiirfel — Ver- = 
Selenchlorid Krystalle. | oder hexa- fliichtigt 
SeCl, gonale sich ohne 
Krystalle. zuschmel- 
zen und 
unter Zer- 
setzung. 
c) Selenylchlorid Schwach = 10°. 179,5° 2,44, 
SeOCly gelbe, an (korr.), 2,448 
der Luft 175 bis | bei 13°. 
rauchende 176° bei 
Fliissigkeit, 735 mm 
unter 0° kry- Druck, 
stallinisch gegen 
erstarrend., 220°, 
Selenjodide #84) 
a) Einfach-Jodselen | Kérnig-kry- = 68 bis 70° = aaa 
SeqJ» stallinische 
Masse, auch 
deutliche 
Krystalle. 
b) Vierfach-Jodselen Dunkel — 75 bis 80°.| Zersetat = 
Sed, blaugraue, sich beim 
kérnige weiteren 
Masse. Hrhitzen, 
8 


vy. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 


a 
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cS SS PPPS FS CSS SES SS CSET 


Namen und Formel pe eee a Krystall- Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Selenoxyde °°°) 
a) Selendioxyd, Weisse, lange| Nadeln. Bei ge- | Verfliich-| 38,9538 
Selenigsiureanhydrid Krystalle wohnlichem| tigt sich bei 
SeO» oder dichte, Druck nicht/unterdem| 15,7°. 
durchschei- schmelzbar,| Siede- 
nende, kry- etwas punkt des 
stallinische zusammen- | Vitrioldls. 
Masse. backend. 
b) Selenige Saure Grosse |Hexagonal.| Zerfallt = 3,0066. 
HySe03 Krystalle. beim 
Erhitzen. 
c) Selensdure Weisse, kry- | Hexagonale Hes — 2,6083, 
HoSe0,4 stallinische | Prismen. 2,9508. 
Masse. 
d) Selensiiurehydrat |Feste, weisse = Oy 205° Oat 
H)SeO, . H20 Masse. unter | bei 15°, 
Zerfall. | 2,6273. 
Selenwasserstoff 2° >) Farbloses — — Dissociirt — 
Se Gas, dem von 150° 
2 H)S ihnlich. ab. 
Silberarseniat °5*) Schwarze, | Regulir. | Schmilzt |» Zersetzt = 
Me mRt) undurch- in hoher | sich bei 
83 4 sichtige, glan- Temperatur|sehr hoher 
zende Kry- unzersetzt. | Tempera- 
stalle oder tur. 
dunkel roth- 
brauner 
Niederschlag. 
Silberarsenit °°°) One = Schmilzt — _ 
ulver, am bei héherer 
AgsAs03 Lichte sich Temperatur 
briunend. unter 
Zersetzung. 
Silberbromat °°°) Farblose |Tetragonal.| Schmilzt | Zersetzt | 5,1983 
AgBrO3 Krystalle. bei héherer| sich tiber| bei 16°. 
Tempera- den 
ura. Schmelz- 
punkt er- 
hitzt. 
Silberbromid *°°) | Ziegelgelbe | Regulire 420°. — 5,8 bis 6, 
AgBr bis oliven- | Octaéder. 6,38534, 
griine Kry- 6,39 bis 
stalle oder 6,52, 6,32 
weisser oder bis 6,49. 
dunkel citro- 
nengelber 
Niederschlag, 
am Licht sich 
schnell vio- 
lett fairbend. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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SSE 


Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- | Siede-  |gpezifsches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Silberchlorat *°!) Weisse, un- | Vierseitige BEM, Zersetzt | 4,430. 
AoCl10 durchsichtige] Siulen, sich 
. gma Krystalle. | tetragonal. bem 270% 
Silberchlorid °92) Perlgraue, | Regulir. 487°, = 5,31 
eee selten farb- ca. 490°. bis 5,55 
ornsilber eons tos yO 
AgCl cee 22 rly 
g diamantglin- 5,501, 
zende, durch- 5,0671, 
scheinende, 5,4548, 
geschmeidig., 5,4582, 
biegsame 5,048, 
Krystalle oder Oyollnie 
weisser, kiisig. 5,594. 
P Niederschlag. 
Silberchromate °°) 
a) Silberdichromat Rothe Triklin. — = 4,669. 
AgyCr,07 Krystiillchen. 
b) Silberchromat Braunrother, = — = 5,528, 
AgoCrO, krystallini- 5,536. 
scher Nieder- ; 
schlag. 
Silbercyanat i) Weisses = Schwarzt — 4,004. 
AgONO = Pulver. sich : beim 
Erhitzen, 
schmilzt 
u. entziindet 
sich mit 
Silbereyanide °°) Weegee 
a) Silbercyanid Weisses Pul- — Zersetzt — 3,943. 
AgCN ver oder feine sich beim 
Krystall- Erhitzen. 
nadeln. 
b) Silberkaliumcyanid Farblose Regel- _ = os 
AgCN .KON Krystalle. miissige 
Octaéder, 
federfoérmig 
gestreifte 
Blattchen, 
sechsseitige 
Blattchen 
oder kleine, 
rhombische 
Siulen. 
Silberfluorid *°°) | Gelbbraune, = 435°. — 5,852 
Keri sehr zerfliess- bei 15,5°. 
8 liche Masse. 
Silberjodat 39 9) Weisser Rekt- Schmilzt | Zerfallt | 5,4023 
AoJO Niederschlag| anguliire unter bei |bei 16,5°. 
geN3 oder kleine,| Siulen, | geringer | héherer 
lebhaft monoklin. | Zersetzung. | Tempera- 
glinzende tur in 
Krystalle. AgJ u.O. 
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Namen und Formel ey ee ae Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt | Gewicht 
Temperatur 
ilberiodid 298 Citronen- | Hexagonal | 450°, 550°, |Sublimirt| 5,609, 
soe ) gelbe, blass-| oder qua- | Hrstar- bei [5,5 b. 5,71, 
8 geibe, braun-| dratisch. |rungspunkt| Weiss- | 5,0262, 
lichgelbe bis 540°. glut. 5,614, 
élgriine oder D5D0) Os0ls 
braunliche, 5,687 
diamant- bei 0°, 
glanzende 5,669 
Krystalle. bei 14°, 
5,596. 
Silberkarbonat 2 oe) Anfangs Nadeln, Zersetzt = 6,077. 
AooCO weisser, bald auch sich 
oes as gelb werden-| Rhombo- | bei 200°. 
der Nieder- éder. 
schlag oder 
durchsichtig., 
citronen- 
gelbe 
Krystalle. 
Silbernitrat +°°) Wasserhelle |Rhombisch.| 198°. Zerfallt | 4,3554, 
AoNO Krystalle. bei- be- 4,328. 
oa ginnender 
Rothglut. 
Silbernitrit 4°?) Fast Rhombische| Beginnt bei] - — — 
AoNO rein weisses | Prismen, |140 bis 150° 
ove |Pulver, farb- auch sich 2u 
lose oder Nadeln. | zersetzen. 
gelbe 
' 1 Krystalle. 
Silberoxyde *°?) 
a) Silbersuboxyd Granes, gliin- — — — == 
Ag,O(?) zendes oder 
schwarzes 
Pulver. 
b) Silberoxyd Braunes, rein — Beginnt — 7,148, 
AgyO schwarzes bei 250° 7,250, 
oder blaulich- sich zu 8,2558. 
schwarzes zersetzen. 
Pulver. 
c) Silberhyperoxyd Hisen- Octaéder, | Verpufft — 5,474. 
2905 schwarze, | zu Nadeln | schwach 
glinzende, |und Siulen| bei 110° 
spréde vereinigt, | und verliert 
Krystalle. oder Sauerstoff. 
Tetraéder, 
Silberphosphate *°*) 
a) Silberorthophosphat | Gelbes Pulver — Schmilzt in — 7,321 
Ag3PO, oder hellgelbe Glithhitze, bei 7,5°. 
Krystalle, nach 
farbt sich anderen 
beim Angaben 
Hrhitzen nur in der 
rothbraun. Loéthrohr- | 


flamme. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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reer eee eee 


Namen und Formel 
der Verbindung 


b) Silberpyrophosphat 
AgyP)07 


c) Silber- 
dimetaphosphat 
AgyP,0g 
Silbersulfat +°*) 
Ag SO, 


Silbersulfid #°5) 
Silberglanz 


go5 


Silbersulfit #°°) 


Silberthiosulfat 4°") 
AgoS 903 


Siliciumbromide *°S) 
a) Siliciumtetrabromid 
SiBr, ; 


b) Siliciumtribromid, 
Siliciumhexabromid 
SipBrg 


¢) Silicibromoform 
SiHBrs 


Farbe u. Aggre- 

gatzustand bei 
gewohnlicher 
Temperatur 


Krystall- 
form 


Schmelz- 
punkt 


= 


a 


Spezifisches 
Gewicht 


Weisses 
Pulver. 


Krystal- 
linischer 
Niederschlag. 


Blendend 
weisse, meist 
sehr kleine, 
glanzende 
Krystalle. 


Schwirzlich 
bleigraue, 
metallglin- 
zende Kry- 
stalle oder 
schwarzer 
Niederschlag. 


Weisser, 
kérniger 
Miederschlag. 


Schneeweis- 
ses Pulver, 
leicht zer- 

setzlich. 


Farblose 


Rhombisch. 


Regulir 
oder 
rhombisch, 
auch baum., 
faden- oder 
netzférmig. 


Flissigkeit, 
an der Luft 
dicke, weisse 
Dampfe aus- 
stossend, er- 
starrt bei 
—12 bis —13° 
ZU Wweissen, 
undurchsich- 
tigen, perl- 
mutter- 
artigen 
Schuppen. 


Weisse 
Krystalle. 


Farblose, 
an der Luft 
selbstent- 
ziindliche 


Flissigkeit. 


Rhombische 
Tafeln. 


Schmilzt 
unter 


Glihhitze, 


Schmelz- 
bar. 


Dekrepitirt 
stark bei 
ca, 800°, 

schmilzt in 
dunkler 
Rothglut. 


Schmilzt 
leicht. 


Zerfallt in 
Gliihhitze. 


Zerfallt 
in sehr 
hoher 
Tempera- 
tur in 


240°. 


5,306 
bei 7,5°. 


7,16 
bis 7,326. 


Il. Die Molekularformeln und die physikalischen Higenschaften 
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Namen und Formel ee Bel Krystall- | Schmelz- Siede- 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt 
Temperatur 
Siliciumearbid *°°) Durchsichtige|Rhombische — = 
0 , Krystalle Tafeln. 
arborundum 
Sid SS 
glinzendem, 
muscheligem 
Bruch. 
Siliciumchloride *?°) 
a) Siliciumtetrachlorid | Farblose, — — 59° bei 
SiC], bewegliche, 760 mm 
an der Luft a Druck, ; 
rauchende 56,81° bei 
Flissigkeit. 760 mm, 
58° bei 
756 mm, 
Ney Oodate. pk 
bei 765,35 
mm, 
korr. und 
red. 57,77° 
bei 
760 mm 
b) Silheiumtrichlorid |Farblose, sehr —_ — 146 bis 
SigCl, bewegliche 148° 
Flissigkeit, 
an der Luft 
rauchend, 
bei —14° zu 
grossen, 
weissen Kry- 
stallblattchen 
erstarrend. 
¢) Silicichloroform Farblose — — Ca. 42°, 
SiHCl, Flissigkeit. 35—37° 
d) Perchlorsilici- Farblose, — _ 1387 bis 
methylather an der Luft 138°. 
Sip0Cl, rauchende 
Flissigkeit. 
Silictumfluorid +11) | Farbloses, — — _ 
QF an der Luft 
ee, rauchendes 
Gas, bei 
—105,5° 
unter 9 Atm. 
Druck sich 
zu einer 
farblosen 
Flissigkeit 
verdichtend, 
erstarrt bei 
—102° in 
einer Glas- 
r6hre zu einer 
weissen, 
amorphen 


Masse, 


Spezifisches. 
Gewicht 


3,22 
bei 15°. 


1,5 bei 0°. 
1552317; 
1,4878 

bei 20°, 
1,4928 

bei 15°, 
1,52408 
bei 0°. 


1,58 
bei 0°. 


Ca. 1,65.. 


38,5785, 
3,6, 4,17. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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a a SRT ES FSS PE SS SES SC SSP SS PSS ES CO TES 


Farbe u. Aggre- 
Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Siliciumfluorwasser- eee = 19°, Zersetzt — 
412 nharte sich tiber 
Oe ys. Krystalle, 19°, 
Kieselfluorwasserstoff- sehr hygro- 
siiure Monel 
H,SiFl, + 2 Hy0 skopisch 
Siliciumjodide #+°) 
a) Siliciumtetrajodid Farblose, | Regulire 120,5°. 290°. = 
SiJ4 durchsichtige| Octaéder. 
Krystalle. 
b) Siliciumtrijodid Farblose Hexa- Zersetzt | Nicht de- = 
Sod g Krystalle. gonale, | sich beim |stillirbar. 
doppelt- | Schmelzen 
brechende | unter ge- 
Prismen od./wéhnlichem 
Rhombo- Druck, 
éder. —_ |schmilzt im 
Vakuum 
bei ca. 250°. 
c) Silicijodoform Farblose, — — 220°. 3,362 
SiHJ3 stark licht- bei 0°, 
brechende 3,314 
Flissigkeit.’ bei 20° 
Siliciumoxyd *14) 
Siliciumdioxyd, Kiesel- . 
siureanhydrid 
S109 
a) Krystallisirtes: In reinem | Als Quarz |Sehrschwer| — a) Quarz, 
Quarz, Chalcedon, Zustande | hexagonal- | schmelzbar. Bergkry- 
Tridymit glashelle, trapezo- stall und 
durch- édrisch, Varietat. : 
sichtige, farb-| tetarto- im Mittel 
lose Masse. | édrisch, als 2,656; 
Tridymit 
rhombisch. ee 
1) Tridy- 
Mb Qos 
2,295 bis 
2,326, 
2,282 
U. S. W. 
b) Amorph: Amorphes, = Schmilzt im| Bei sehr 2,3, 
Opal, Kieselsinter, weisses, Knallgas- | hoher 2,220, 
Kieselguhr rauhes Pulver geblise |Tempera-| 2,323 
oder durch- oder im |tur etwas} uw. 8. W. 
sichtige bis Volta’schen| fliichtig. 
triibe, auch Flammen- 
gefarbte, bogen. 
compacte 


Massen. 


120 III. Die Molekularformeln und die physikalischen Eigenschaften 
a SSS SS SS 5 ee eee 
Namen und Formel pact a Krystall- | Schmelz- | Siede- |spezifisches 
der Verbindung piel eed form punkt punkt | Gewicht 
Silicium- Gelatinése, — = = — 
415 durchschei- 
oxydhydrat ) nende, opali- 
Kieselsiure sirende, 
auch festere, 
briichige 
Masse. 
Siliciumsulfid+1®) | Farblose, I = In der vs 
sis seidenartig Gliihhitze 
2 glinzende, : sublimir- 
nadelférmige bar. 
Krystalle. 
Silicium- Farbloses — a _ ~ 
wasserstoff 417) Gas, in un- 
SiH reinem Zu- 
ae stande selbst- s 
entziindlich, 
bei niederer 
Temperatur 
durch starken 
Druck 
kondensirbar. 
Stickstoffchlorid 418) epee aaa — Explodirt 1,653 
: dlige ausser- 
ee Flissigkeit, ordentlich 
3 heftig bei 
Tempera- 
turen iiber 
93°, unter 
71° de- 
stillirbar. 
Stickstoffjodid 41%) Braun- ae = In = 
Todsticlatert schwarzes bis trockenem 
NJg (vielleicht auch | ,Schwarzes, Zustande 
NHJp) eines Pulver. sehr heftig 
explo- 
dirend. 
Stickstoffoxyde +2°) 
a) poccoxy ial Lachgas Aas — — —87,9° 1,3629, 
9 ras von bei 1,614, 
dame: 767,3 mm.} 1,52638 
eschmac ber 10°, 
und Geruch, 1,52524 
durch Druck bei 30°, 
und Abkih- 1,52452 
lung zu farb- bei 50°, 
loser, sehr 1,52336 
beweglicher bei 100°, 
Flissigkeit fliissig 
kondensirbar. 0,9369 


bei 0°. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 


Namen und Formel 
der Verbindung 


Farbe u. Aggre- 
gatzustand bei 
gewohnlicher 
Temperatur 


Krystall- 
form 


Schmelz- 
punkt 


Spezifisches 
Gewicht 


b) Stickoxyd 
NO 


c) Stickstofftrioxyd, 


Salpetrigsiiureanhydrid 


N03 


d) Stickstofftetroxyd, 
Untersalpetersiiure 
N,O, in niedriger, 

NOg in héherer Tem- 

peratur. 


e) Stickstoffpentoxyd 


N905 


f) Salpetersiure 
3 


g) Nitrosylchlorid 47") 
NOCI 


h) Nitrylchlorid 422) 


Farbloses 
Gas, bei 
—11° durch 
104 Atm. 
Druck zu 
farbloser 
Fliissigkeit 
kondensirbar. 
Bei —10° 
schén indig- 
blaue Fliissig- 
keit, bei 
Zimmer- 
temperatur 
gelberiin, 
wird in ganz 
reinem Zu- 
stande bei 
—82° durch 
etwas NO, 
verunreinigt, 
bei —52 bis 
54° fest. Der 
Dampf ist 
gelbroth 
oder braun. 
Flissigkeit, 
bei —20° 
farblos, bei 
0 bis 10° blass- 
gelb, von 
15° an po- 
meranzengelb 
und bei stei- 
gender Tem- 
peratur 
dunkler, bei 
—20° zu farb- 
losen Siulen 
erstarrend. 


Farblose, gut 
ausgebildete, 
glinzende 
Krystalle oder 
leicht zer- 
bréckelnde, 
krystallini- 
sche Masse. 
Farblose 
Fliissigkeit, 
wird bei 
—A47° fest. 
Gelblichrothe 
Fliissigkeit. 


Schwach 


NO,Cl 


gelbe 


Rhombische 


Siulen. 


—90, 
—10,14°, 
—11,5 bis 
—12°, 
—13,5°; 
Erstar- 
rungspunkt 
unter —16°, 
—21,3°, 


—30°. 


29 bis 30°. 


Unter 0°, 


Zer- 
setzung. 


Gegen 
45° unter 
Zer- 
setzung. 


86°. 


--+-2° unter 


1,041, 
1,0888, 
1,094, 
1,1887. 


Flissig: 
1,451. 


Kleiner 
als 1,636. 


Flissigkeit. 
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Namen und Formel 
der Verbindung 


Stickstoffsulfid 4?) 
Schwefelstickstoff 
N89 


Stickstoff- 


wasserstoffsiure *?*) 
NaH 


Strontiumbromat*?5) 
Sr(BrO3)9 (4+ Hy0) 


Strontiumbromid*?°) 
SrBrp (+ 6 H,0) 


Strontium- 
chlorat 42") 


Sr(C103)o (+ 8 oder 
5 Hy0) 


Strontiumchlorid*?*) 


SrCly (++ 2 oder 6 Hy0) 


Farbe u. Aggre- 
gatzustand bei 
gewohnlicher 
“Temperatur 


Spezifisches 


Gewicht 


Schén gold- 
gelbe, gelb- 
rothe, durch- 
scheinende 
Krystalle. 


Wasserhelle, 
leicht beweg- 
liche Fliissig- 
keit von un- 
ertriglichem 
Geruch, leicht 
explodirend. 


Kleine, 
glanzende 
Krystalle. 


Wasserfrei 
farblos, 
krystall- 
wasserhaltig 
Nadeln. 


Zerfliessliche 
Krystalle. 


Farblose 
Krystalle. 


Krystall- | Schmelz- 
form punkt 
Rhombisch.] 158° unter 

langsamer 
Zersetzung, 
verpufft bei 
160° (157°). 
Prisma- -- 
tisch. 
—_ Schmilzt im 
Krystall- 
wasser, 
schmilzt 
wasserfrel 
in Glithhitze 
ohne 
Zersetzung. 
Rhombisch,| Schmilzt 
pyramidal, | oberhalb 
oder kleine,} 290° unter 
schief- | Zersetzung. 
winklige, 
scheinbar 
monosym- 
metrische 
Blattchen, 
auch lange, 
rhombische 
Prismen od. 
Blattchen, 
krystall- 
wasserhal- 
tig Nadeln 
oder 
Prismen. 
Rekt- 829°, 
angulire 
Tafeln (mit 
2 Hy)O) oder 
sechsseitige, 
hexagonale 
Nadeln 
(mit 6 HO). 


Sublimirt 
bei 135°. 


Bias 


Zersetzt 
sich bei 
240°. 


2,1166 
bei 15°. 


3,773. 


2,358, 
wasserfret 
3,96, 
3,985. 


a) SrCly 
. 6 HO: 
1,983 bei 
Diiele OQ 
1,603, 
1,964 
DewellO, hs 
b) wasser- 
frei 2,80, 
2,96, 3,085 
ber) 179, 
3,054, 2,96 
bei 0°, 
2,77 beim 
Schmelz- 
punkt, 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 


2 
3) 


12 


ene 


N Farbe u. Aggre- f 
amen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung ee form punkt punkt Gewicht 
Strontium- oe Rhombisch, — = 3,358. 
; 429 ulver oder 
chromat ) Blattchen. 
SrCrO, 
Strontiumfluorid +°°)|  Weisses | Regulire = rs 4,20 bis 
SrFl Bo ohee oder | Octaéder. 4,24 
arblose bei 4° 
Krystalle. 
Strontiumjodat **?) Pe = — Zersetzt = 
, rystalle. sich beim 
eee oder Clahen. 
Strontium] odid 43 2) oak Wer eek Bei Luft- = Wasser- 
> T. rystalle. afeln. abschluss | frei 4,415. 
SrJq (4- 6 H,0) unzersetzt 
schmelzbar. 
Strontium- pacioe Rhombische 226° Zersetat 3,4 bis 8,7, 
aoe 4338 rystalle | Krystalle, | Wedgw. | sich bei jals gefall- 
arbonat : ) oder weisses hexa- 820°, ver- tes Pulver 
Strontianit Pulver. gonalen liert bei || 3,62. 
SrC03 Pyramiden 1100° nur 
gleichend. langsam 
CO», 
schnell 
und voll- 
standig 
bei Weiss- 
glut. 
to) 
Strontiumnitrat 4 aay ee Octaéder | Schmilzt — 2,89, 
. rystalle. jund Wiirfel-| beim Er- 2,857, 
PONS Foe Bee octaéder, | hitzen im 2,962, 2,98 
“arit krystall- | Krystall- bei 16°, 
wasser- wasser, mit 5 H90: 
haltig, wasserfrei 2,249 
monoklin. | nicht ohne bei 15,5°. 
Zersetzung 
schmelzbar. 
Strontiumnitrit **4) |F Ae Sp eat 77 | a 
groskopische adeln 
Br(N03)2 (4 Hy0) |“ xrystalle. | mit 1,0 
; . Octaéder. 
Strontiumoxyde **°) 
a) Strontiumoxyd, | Weisse oder| Wiirfel. = = Amorph 
Strontian grauweisse, 4,0, 3,93, 
SrO porése, 4,57, 
amorphe 4,611; kry- 
Masse, oder stallisirt 
krystallisirt. 4,75. 
b) Strontiumhydroxyd |Durchsichtige|Tetragonal.| Schmilzt -— Wasser- 
Sr(OH), (+ 8 oder Krystalle. beim Hr- frei 
9 HO) hitzen und 3,625. 
gibt bei 
héherer 
Temperatur 
SrO. 
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LS SN ET ES RE SRS SS SYS SRS SS SS SSS SS 


b Age ; 
Namen und Formel eet Krystall- | Schmelz- | Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
“Temperatur 
a — 
c) Strontiumsuperoxyd Weisses — Schmilzt bei -- -- 
SrO9 Pulver. Rothglut. 
d) Strontiumsuperoxyd- | Perlmutter- | Hexagonal.| Bildet bei _ _— 
hydrat glanzende 100° SrOy. 
SrOy. 8 HO Schuppen. 
Strontium- Weisses = a. - = 
phosphat 456) Pulver. 
SrHPO, - 
Strontium- Biischel- | Monoklin. — — 2,988 bis 
silicofluorid 4°”) formige Se 
; : Krystalle. 
Kieselfluorstrontium 
SrSiFl, + 2 H,0 
Strontiumsulfat 438) |Farblose Kry-|Rhombisch.| Schmilzt | Verliert a) Céles- 
Colesti ) stalle oder bei bei hoher} tin 3,89, 
S 80, weisser, amor- heftigem |Tempera-| 3,86, 
ies: pher od. kry- Gliihen. | tur COQ9.| 3,953, 
stallinischer 3,97, 3,96, 
Niederschlag. 3,962 
bei 0°, 
3,927 ; 
8) gefallt 
SOON Onl 
; 3,707. 
Strontiumsulfide 4°) 
a) Strontiummonosulfid| Weisses = a = ad 
SrS Pulver. 
b) Strontiumsulfhydrat Grosse Vierseitige | Schmilzt — == 
Sr(SH)q Krystalle. Siiulen. | beim Er- 
hitzen und 
bildet SrS. 
Strontiumsulfit #4 ?) Weisses | Krystallini- — Zerfallt — 
SrSO Pulver oder |sche Korner beim 
: Krystalle. | oder flache, Gliihen. 
recht- 
winklige, 
vierseitige 
Tafeln. 
Tantalchlorid 224) Gelbe Nadeln 211,3°. |241,6° bei — 
TaCl- Krystalle. und 753 mm 
9 Prismen. Druck, 
sublimir- 
bar. 
Tantal- Sehr kleine, | Rhombisch. Dekrepitirt} Wird — 
aren ose luft- bei gelinder| beim 
fluorkalium **°) bestindige Hitze, | Weiss- 
KTaFl, Nadeln oder schmilzt | gliihen 
Schuppen, leicht. nicht 


zersetzt. 
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ee 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 


% Farbe u. Aggre-| __ 
Namen und Formel | gatzustand bei] Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches 
der Verbindung heer form punkt E punkt Gewicht 
Tantalpentoxyd 44 ) ee Rhombische| Unschmelz- — noi 
mae eS ulver oder | Prismen, | bar, feuer- 8,01, 
Mantalopmeeennyarid |“ Krystalle, bestindig. 7,28. 
Tantalsiure ***) ee 4 = — — ~ 
amorphes od. 
HyTay0; krystallini- 
sches Pulver. 
Tellurchloride *4°) 
a) Zweifach-Chlortellur | Schwarzer — 175°, 209°.| 324°. -~ 
TeCly Korper. 
b) Vierfach-Chlortellur | Weisse, kry- — 9940. Sublimir- — 
TeCl, stallimische bar, 
Masse. 
Telluroxyde *+°) 
a) Tellurdioxyd, Farblose Quadrati- a Im 5,65 bis 
Tellurigsiureanhydrid | Krystalle. | sche Octa- Luftstrom|5,68 bei 0°, 
TeO, éder oder sublimir- | 5,88 bis 
rhombische bar. 5,91 bei0®, 
Nadeln. 5,7559 
bei 12,5°, 
5,7841 
bei 14°. 
b) Tellurige Siure Leichte, — — Schon bei — 
HyTeO3 weisse Masse. 40° in 
TeOo und 
HyO zer- 
fallend. 
¢) Tellurtrioxyd Schén — — =e 5,0704 
TeOs orangegelbe bei 14,5°, 
Krystalle. 5,0794 
bei 10,5° 
d) Tellursiure Grosse, Monoklin. = Gibt bei] 2,9999. 
HoTeO,. 2 HyO farblose 160° TeO3. 
Krystalle. 
Tellurwasserstoff*+")| Farbloses 3 = a = 
H,Te Gas. 
Thallium- 
bromide +48) 
a) Thalliumbromiir | Weisser, kry- = Schmilzt — 7,p4 
TlBr stallinischer unter bei 21,7° 
Niederschlag. Rotheglut. 
b) Thalliumbromid Gelbe, ver- oe a s — 
1Br3 filzte Nadeln. 
Thalliumchloride**®) 
a) Thalliumchlorir Farblose Wiirfel. Leicht (NS) Janie 7,02. 
Krystalle. schmelzbar.| 731°. 
b) Thalliumchlorid |Lange, dicke,| Siulen. — Zersetzt — 
TICl, . HO farblose sich beim 
Krystalle. Erhitzen. 
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Farbe u. Aggre- 


Schmnalae 


Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
= 
Thalliumfluoriir 45°) | Stark glas- | Octaéder. | Schmilzt |Inhéherer)  — 
glanzende, beim Tempera- 
a farblose Erhitzen. tur 
Krystalle. fliichtig. 
Thalliumjodide *°1) 
a) Thalliumjodiir Citronen- od.| Regular. | Schmilzt | 806 bis 7,072 
TJ orangegelbe, bei héherer|814°,unter| bei 15,5°, 
oder durch- Temperatur|  theil- 7,056. 
sichtige, rothe (oberhalb | weiser 
Krystalle. , 190°). ZLersetz- 
ung sub- 
limirbar. 
b) Thalliumjodid Braune Rhombisch. aa = = 
lJ3 Krystalle. 
Thallium- Lange, glas-| Prisma- |Dekrepitirt) Zersetzt | 7,164. 
karbonat +5?) glanzende | tische, ab- | tiber 150°, | sich bei 
oder geplattete | schmilzt in |sehr hoher 
TlyCO3 schneeweisse |Nadeln oder| hoéherer | Tempera- 
Krystalle. | monoklin. | Tempera- tur, 
tur. 
Thalliumnitrat *5*) | Milchweisse, | Rhombisch,| Ca. 205°. | Zersetat 5,09. 
TINO ziemlich sich in 
3 grosse starker 
Krystalle. Glihhitze. 
Thalliumoxyde *5*) 
a) Thalliumoxydul Schwarzes, — 300°. _ — 
TIO hygro- 
skopisches 
Pulver. 
b) Thalliumhydroxydul| Gelbe, kry- | Prisma- = Zerfillt — 
TIOH stallinische tische bei 100°. 
Masse oder | Nadeln, 
Krystalle. auch 
rhombisch. 
c) Thalliumoxyd Schwarzes |Hexagonale| 759°. Zersetzt 5,56 
TlyO03 Pulver oder | Blittchen. sich in | bei 0° 
Krystalle. lebhafter 
Rothglut. 
d) Thalliumhydroxyd Braunes — a Zersetzt — 
Tly03 . HO Pulver oder sich 
glinzende, bei 115°. 
braune 
Schuppen. 
Thallium- Weisser, Nadeln. | Schmilzt in = 6,89 
455 seidegliin- héherer bei 10°. 
phosphat®®?) zender, kry- Tempera- 
TIsPO,4 stallinischer tur. 
Niederschlag 


oder lange 
Krystalle. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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a ea SS ST SSS SSS SST 


Farbe u. Agegre- 


Schmelz- | Siede- 


T 


Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Thalliumsulfate *°°) 
a) Thallosulfat Schéne, Rhombische| Bei Roth- | Zersetzt 6,603, 
TlySO, farblose Prismen. | glut ohne | sich bei 6,77. 
Krystalle. Zersetzung |sehr hoher 
schmelzbar.| T'empera- 
tur. 
b) Thalliumalaun Glanzende, | Regulire = =e 2,820 bei 
TISO4. Alg(SO4)3 farblose | Octaéder 22° 9314 
. 24 HO Krystalle. und bei 16,5°, 
Wiirfel. 2,329. 
c) Thallisulfat Diinne, — Schmilzt in| Zersetzt — 
Tlg(S04)3 . 7 HyO farblose héherer |sich hoch 
Blattchen. Tempera- | erhitzt. 
tur. 
Thalliumsulfiir 4°") | Tiefbrauner |Mikroskopi-| Schmilzt — Ca. 8. 
TS od. schwarzer| sche Tetra-| bei Luft- 
: Niederschlag, éder. abschluss 
od. schwarze, in hoher 
glinzende, Tempera- 
spréde, kry- tur. 
stallinische 
Masse, auch 
olainzende, 
schwarzblaue 
Blattchen 
od. Krystalle. 
Thoriumchlorid *°°) Weisser |Rhombisch.| Schmilzt | Sublimir- = 
ThCl Kérper oder bei be- bar. 
: schine, weisse ginnender 
Nadeln. Weissglut. 
. Thoriumoxyd *°°) Schnee- = — = 9,402, 
Wiarerde weisses oder 9,366, 
Tho graues bis 9,228, 
2 graugelbes, 9,24, 
; zartes Pulver. 8,975, 
10,220, 
9,861. 
Titanbromid *°°) Bernstein- — 39°. 230°; 2,6. 
TiBr gelbe, stark 
2 hygro- 
skopische 
Krystalle. 
Titanchloride +) 
a) Titantetrachlorid | Wasserhelle, oe = 135° bei| 1,76041 
TiCl, an der Luft 763 mm | bei 0°. 
rauchende, Druck, : 
stark licht- 136° bei 
brechende 762 mm, 
Fliissigkeit. 135°, 
135,9° bei 
752,6 mm, 
corr.w.red. 


136,41. 


a 
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Farbe u. Aggre- 


Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- | Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher torm punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
- | 
b) Titantrichlorid Glinzende, — a Nicht — 
TipCl, dunkel- fliichtig. 
violette 
Schuppen. 
Titanjodid *°?) Braunrothe | Octaéder 150°. Ueber — 
TJ Krystalle. | oder pris- 360°. 
4 matische 
Nadeln. 
Titanoxyde+®°) : 
a) Titansiiureanhydrid 
TiO, 
a) Krystallisirt: 
1. Rutil Braunrothe, | Tetragonal, = — 4,18 bis 
hyazinth- sdiulen- 4,25. 
rothe, blut- |férmig, mit 
rothe, gelbe,| haufiger 
gelblich- | Zwillings- 
braune, gelb-| verwach- 
lichviolette, |jsung, hiiufig 
blauliche |hemimorph. 
oder farblose 
Krystalle. 
2. Brookit Blauviolette, | Rhombisch, — — = 
gelblich- in tafel- 
braune oder | férmiger, 
rothliche, siulen- 
auch eisen- | férmiger 
schwarze, un-| oder pyra- 
durchsichtige} midaler 
oder farblose,|Ausbildung. 
haiufig metall- 
glinzende 
Krystalle. 
3. Anatas Metall- bis | Tetragonal. — = 3,82 bis 
diamant- + koh, 
glinzende, nach dem 
braune bis Erhitzen 
indigblaue, 4,16. 
schwarze, 
griinlich- 
gelbe, durch- 
scheinende 
Krystalle. 
8) Amorph Weisses — Im Knall- — 38,89 bis 
Pulver, beim gasgeblise 3,95, 4,13, 
Erhitzen schmelzbar. 4,25, 4,8. 
vortiber- 
gehend gelb 
werdend. 
b) Titansiure Voluminéser, ~ — Verliert — 
Ti(OH),4 weisser beim 
Niederschlag. Erhitzen 


i 


10, 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Farbe u. Aggre- . 
Namen und Formel gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt | Gewicht 
Temperatur 
Titanstickstoff 46+) Kupfer- are as = — 
TieN farbene, me- 
ou tallglanzende 
Substanz. 
Uranbromid ‘ °°) Briunliche — Schmelzbar.| Verfliich- — 
UBr bis schwarze tigt sich 
4 Blattchen. bei 
Rotheglut. 
Uranchloride ¢®*) 
a) Urantrichlorid Braunrothe, — — Wenig — 
UC]; aus Faden fliichtig. 
bestehende 
Masse. 
b) Urantetrachlorid |Dunkelgriine| Tesserale — Sublimirt — 
UC, Krystalle. | Octaéder. beim 
Gliihen. 
c) Uranpentachlorid | Sehr leicht — — Zerfallt _ 
5 bewegliches, beim 
braunes Erhitzen 
Pulver. in UCL 
und Cl, 
d) Uranylchlorid Gelbe, kry- — Leicht Wenig — 
U09Cly stallinische schmelzbar.| fliichtig. 
Masse. 

Urankarbonate 46 v) Citronen- Saulen. —_ Dissociirt Ql hoe 
; : ~ |gelbe, durch- bei 100°. 
Uranylammonium- yee 

karbonat Ks tah 

WO7- CO. 2(N CO; | 
Urannitrat 48) Citronen- Saéulen {Schmilzt im} Wird bei] 2,807. 

ieee gelbe oder Krystall- stirkerem 

U0 NOD e "BH 0 Krystalle. Tafeln. | wasser bei | Erhitzen 

a(NO3)2 + 6 Hy 59,5°, dieses} zerlegt. 
geht bei 
118° fort. 
Uranoxyde *°°) : 
a) Urandioxyd Zimmt- — _ == 10,15, 
U0» braunes, pyro- 6,44, 6,94, 
phorisches 10. 
Pulver, oder 
kupferroth, 
metall- 
glanzend und 
nicht pyro- 
phorisch, 
auch mikro- 
skopische, 
eisengraue 
Nadeln. 
b) Uranuranat Olivengriiner — — == caliS\a}, 
U30g bis schwarzer 7,31. 
K6rper. 


y. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 


* 
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eS 


Farbe u. Agegre- 


Namen und Formel | gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
c) Urantrioxyd Ziegelrothes — — Scheintim — 
U0; Pulver. Porzellan- 
ofen etwas 
fliichtig 
zu sein. 
d) Uransiure Gelbes — — — 5,926 | 
UO; . HO Pulver. ber los. 
Uranphosphat*7°) | Weissgelbe, = = a i 
mikro- . 
Uranylphosphat skopische 
DOLE D4 Fiillun 
(+ 4, 42, 8, 1/2 HyO) a 
Uranylsulfid‘7!) /Brauner, sehr = = a =: 
U0,8 +x H,0 zersetzlicher 
2 ie Niederschlag. 
Vanadinchloride**?) 
a) Vanadindichlorid | Apfelgriine, | Hexagonale — aa 3,23. 
VCly oder VoCl, glimmer- Tafeln. 
glinzende 
Krystalle. 
b) Vanadintrichlorid Glainzende, Tafeln. — == 3,0 
Cl3 piirsichrothe bei 18° 
Krystalle. 
c) Vanadintetrachlorid Dunkel — — 154° bei} 1,8584 
Cl, braunrothe, 760 mm! bei 0°, 
dicke Druck. 1,8363 
Fliissigkeit. | bei 8°, 
1,8159 
Vanadinoxyde **°) bei 30° 
a) Vanadiumoxyd Braunes — —- —- oa 
Vo0 Pulver. 
b) Vanadiumdioxyd Hellgraues — — — 3,04. 
Vo09 oder VO Pulver oder 
metallisch 
elanzende 
Krusten. 
c) Vanadintrioxyd Schwarzes, = ose — 4,72 
Vo03 graphit- bei 16°. 
ahnliches 
Pulver oder 
schwarze, 
glinzende 
Krystalle. 
d) Vanadintetroxyd Glinzendes, — Bei der Er- — — 
V504 dunkel stahl- weichungs- 
farbenes temperatur 
Krystall- des Glases 
pulver oder un- 
kleine, schmelzbar., 
indigblaue 


Krystalle. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 
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Namen und Formel Mes ley ae Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
SS a a 
e) Vanadinpentoxyd, | Dunkelrothe, | Rhombisch.|Schmelzbar. — Kryst. 3,5 
Vanadinsiiureanhydrid | ockerartige, bei 20°. 
Vo05 hygro- | 
skopische 
Masse, gelbes, 
schwach 
griinliches 
Pulver oder 
fettglinzende 
Nadeln. 
Wasser *7*) ae = 0°, 100° bei | 1 bei 
iissigkeit. 760 mm| + 4°, 
m0 Druck. 
Wasserstoft- ae = = ; m2 1,453. 
475 syrupdicke Jakuum 
superoxyd ) Flissigkeit, schon bei 
H09 wenig gewohn- 
bestiindig. licher 
Tempera- 
tur, wenn 
auch 
schwieri- 
ger als 
Wasser, 
unzersetzt 
fliichtig, 
bei 
raschem 
Hrhitzen 
auf 100° 
explo- 
dirend. 
Wismuthbromid‘47®) | Stahlgraue, | Prismen. 198 453°. == 
BiBr schwefel- ise 228, 
3 gelbe, orange- 210 
gelbe, bis 215° 
strahlig kry- 
stallinische 
oder traubige 
Masse, oder 
flache, gelbe, 
glinzende 
Krystalle. 
Wismuth- 
chloride ***) 
a) Wismuthchloriir Schwarze, = — Zerfallt — 
BiyCly geflossene bei 300° 
Masse von in met. 
erdigem Wismuth 
Bruch. und BiCls. 
b) Wismuthchlorid, | Weisse, kry- _ 225 427 bis — 
Wismuthbutter stallinische bis 230°. 429°, 
BiCls Masse oder sublimir- 
schéne bar. 
Krystalle. | 
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Namen und Formel 


der Verbindung 


c) Wismuthoxychlorid 
BiOCl 


Wismuthjodid +7°) 


Bids 


Wismuthnitrate *7°) 


a) Bi(NOs3)3 a 5 H20 


b) Basisches Nitrat, 
Magisterium Bismuthi 
BiO(NO3) + H,O 


Wismuthoxyde #°°) 
a) Wismuthoxydul 
BinO, 


b) Wismuthoxyd 
Big03 


kleine, gelbe, 


¢) Wismuthhydroxyd 
Bi(OH)3 


d) Wismuthpentoxyd 
BigO; 


Farbe u. Aggre- 
gatzustand bei 
gewohnlicher 
Temperatur 


Krystall- 
form 


Schmelz- 
punkt 


Siede- 
punkt 


Weisses, kry- 
stallinisches 
Pulver. 


Glanzend 
schwarze, 
auch briun- 
lichgraue 
Krystalle, 
griine, me- 
tallelanzende 
Flitter oder 
brauner, kry- 
stallinischer 
Niederschlag. 


Grosse, 
farblose 
Krystalle. 


Sehr zarte, 
seide- 
slinzende 
Nadeln und 
Schuppen 
oder schwach 
perlglinzen- 
des, lockeres 
Pulver. 


Braunlich- 
graues oder 
dunkel pur- 
purbraunes, 
schwarz- 
graues bis 
schwarzes, 
fein kry- 
stallinisches 
Pulver. 


Blass ci- 
tronengelbes 
Pulver oder 


Rhombisch 
oder 
kubische 
Krystalle. 
glanzende 
Nadeln. 


Weisses 
Pulver. 


Schweres, 
dunkelbrau- 


Blattchen 

oder 
sechsseitige 
Tafeln. 


439°. 


Schmilzt 
leicht im 
Krystall- 

wasser. 


Spezifisches. 
Gewicht 


Schmilzt in 
Glihhitze, 
angeblich 
ohne Zer- 
setzung. 


In starker 
Rothglut 
schmelzbar, 


nes Pulver. 


Nur in 
sehr hoher 


peratur 
fliichtig. 


Zerfallt 


bei 


stirkerem 


Erhitzen. 


Tem- 


8,1735, 
8,968, 
8,3, 8,838 
bei 25°. 


der wichtigsten unorganischen Verbindungen. 


nnn 


133 


Farbe u, A - 
Namen und Formel gatzustand bei Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
S66 —s—S—ssSsSsssssss ao 
e) Wismuthsiure Schén rothes _- — — — 
BigO5 . HyO Pulver. 
Wismuthsulfat 48?) rene: ee, es = aS = 
; sehr hygro- 
Bix(S0y)s skopische 
Nadeln. 
‘Wismuthsulfid +8?) | Bleigraue, |Rhombisch.|Schmelzbar. — a) Natiir- 
Wismuthglanz blitterige, lich 6,5; 
Biss krystalli- 
ae3 nische Masse b) kiinst- 
od.schwarzes, lich 7,001. 
amorphes 
; Pulver, 
Wolframchloride*®*) 
a) Wolfram- Glanzende, Nadel- |248°, Erstar-| 275,6°. = 
pentachlorid schwarze formig. |rungspunkt 
WCl; Krystalle. 242°, 
b) Wolframhexachlorid | Braune oder| Tesseral. |275°,Erstar-|346,7° bei — 
WCl, schwarz- rungspunkt | 759,5 mm 
violette 270°. Druck. 
Krystalle. 
c) Wolfram- Lange, —_— PAO AROS Tahes || Paty =F 
oxytetrachlorid dunkelrothe, starrungs- 
WOCI, durchsichtige punkt 
Nadeln. 206,7°. 
Wolframoxyde +**) 
a) Wolframdioxyd Braunes a = = 12,1109. 
WO, Pulver. 
b) Wolframtrioxyd Citronen- |Rhombische| Schmilzt | Sublimir-| 5,274, 
WO; gelbes, zartes| Tafeln, leicht im bar. (3), 
Pulver oder | Octaéder | Geblise- 7,1306, 
diamantgliin-| oder rekt- feuer. 6,302 bis 
zende, wein-| angulire 6,384. 
gelbe oder | Prismen. 
griimliche 
Krystalle. 
c) Metawolframsiure Schwefel- | Octaéder. — == = 
WO3 + x HO gelbe 
Krystalle. 
Ytterbiumoxyd+%*) | Weisses oe = Feuer. | 9,175. 
Yb,05 Pulver. bestiindig. 
Zinkbromid 4®*) Weisse Nadeln. Schmelz- 650°. 3,643. 
ZmBry Krystalle. bar. 
Zinkchlorat +5") Sehr zer- — 60°. Lerasiat <=. 
fliessliche, sich bei 
. Zn(C103)9 + 6 HO krystallini- hdherer 
sche Masse. Tem- 
peratur. 
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Farbe u. Aggre- F ; 
Namen und Formel / gatzustand bei) Krystall- | Schmelz- Siede-  |Spezifisches. 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
inkchlorid 48 Wasserfrei | Octaéder. Etwas WhO, Wasser- 
~~ si is ac eine weiss- tiber 100°. | Sublimir- |frei 2,753. 
ea 2 graue, halb- bar. 
durchsichtig., 
wachsweiche, 
stark hygyro- 
skopische 
Masse oder 
welsse 
Nadeln, kry- | 
stallwasser- " 
haltig kleine 
Krystalle. 
Zinkfluorid °°) Farblose | Wasserfrei oe — ee 
Krystalle. |Nadeln, kry- rei 4, 
Zn¥lg (+r 4 Hy0) ss sin eacaes bei 15°. 
haltig 
rhombisch. 
Zinkjodid 4 ae) Farblose Octaéder, — Zersetzt | 4,696. 
Tan Krystalle. Wiirfel- sich beim 
eat octaéder. Erhitzen. 
Zinkkarbonat *? ) Weisse, Hexagonal,} Schmilzt _ 4,42. 
: i . |durchsichtige] rhombo- nicht 
ENG eas Galmei Krystalle. | édrisch-he- | vor dem 
3 miédrisch. | Léthrohr. 
Zinknitrat 9?) Wasserhelle | Vierseitige 36,4°. 1315 — 
Zn(NO3)y -+ 6 HO Krystalle. Saulen. 
Zinkoxyd *9°) Weisse | Hexagonal, — —  |Kryst. 5,6, 
In0 Flocken oder hemi- 5,7344, 
weisses morphe 5,61 bis 
Pulver mit | Pyramiden 5,66, 6,0 
schwachem oder bis 6,2, 
Stich ins Ci-| Tafeln. 5,782 
tronengelbe bei 15°, 
oder schone, amorph 
elanzende, 0,02, 0,42. 
weisse oder 
schwach gelbe 
Krystalle, 
beim Erhitzen 
voriiber- 
gehend gelb 
werdend. 
Zinkoxydhydrat 494) Weisser, |Rhombischef'°\ — == 2,677. 
Zn(OH)p lockerer Prismen. 
« Niederschlag 
oder farblose 
Krystalle. 
Zinkphosphat *®*) Farblose Prismen. | Schmilzt — 3,998. 
Zns(PO4)> Krystalle. bei starker 


Rothglut. 


- 
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Farbe u. A - 
Namen und Formel eavastand tai Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
Zinksilikat 496) Weisse, |Rhombisch.| Vor dem oo = 
are ae perlmutter- Léthrohr 
“cy elanzende unschmelz- 
ee I Krystalle. bar. 
Zinksulfat *9 “ Farblose Rhombisch. — —- 2,036, 
Zinkvitriol pail. Le 
ZnSO, o " HO z ‘ 
Zainksulfid £9 ®) Weisser bis | Dimorph, | Schmilzt Bei a) Natiir- 
aes F gelblicher, | rhombisch,| bei sehr |Weissglut| lich 6,3 
pa EN amorpher tetra- |hoher Tem-| nicht | bis 6,35; 
Niederschlag,| édrisch, peratur. | sublimir- 
auch farblose|/hemiédrisch bar. b) kiinst- 
und durch- | (tesseral) lich 3,5. 
sichtige, oder 
meist braun | hexagonal. 
gefirbte 
Krystalle. 

Zinksulfit *°°) Perlmutter- | Monoklin. — Zersetzt — 

oT. elainzende sich iiber 

BES Krystalle. 200°. 

Zinnbromide °°°) 

a) Zinndibromid, Graue, Hexagonale} 215,5°. == Wasser- 
Stannobromid schwach |Saulen, kry- frei 5,117 
SnBro (+ Hy0) durchschei- | stallwasser- bei 17°. 

nende Masse| _haltig 
oder farblose} Nadeln. 
Krystalle. 
b) Zinntetrabromid | Weisse, kry- — Ss eek POLY. 3,822 
SnBr, ' stallinische 203,30 bela oe, 
Masse oder (corr.), 3,349 
farblose, sublimir- | bei 35°. 
wasserhelle, bar. 
erosse 
Krystalle. 
* Zinn¢chloride °°?) 
a) Zinndichlorid, Durchschei- — Dixy. 617 bis — 
Stannochlorid, Zinn- | nende, fast 628° unter 
chloriir rein weisse, theil- 
SnCly haufig graue weiser Zer- 
Masse von setzung. 
Fettglanz und 
muscheligem 
Bruch. 
b) Zinnsalz Grosse, Monokline 31,1 Zersetzt 2,710 
SnCly . 2 H»O |, wasserhelle Séiulen bis 40,5°. | sich beim | bei 15,5°, 
Krystalle. jund Tafeln, héheren | 2,588 
auch Hrhitzen. | bei 37,7°, 
Octaéder. 2,634 
bei 24°. 
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Namen und Formel Hea el Krystall- | Schmelz- Siede- Spezifisches 
der Verbindung gewohnlicher form punkt punkt Gewicht 
Temperatur 
c) Zinntetrachlorid, Farblose, — — 120° bei} 2,22671 
Stannichlorid diinne 767 mm | bei 0°, 
SnCl, Fliissigkeit, Druck, 2,204 
an der Luft 115,4° beil bei 15°, 
rauchend, 753,1 mm,| 2,27875 
wird bei 112,5° bei| bei 0°. 
—33° fest. 752 mm, 
2 oncor 
und red. 
113,89. 
Zinnfluoriir >°?) Kleine, = = oe a 
SnFl Wweisse, sehr 
2 glinzende 
Krystalle. 
Zinnjodide °°) 
a) Zinnjodtir Schone, Prismen, = Destillirt — 
SnJo glinzende, | Quadrat- bei der 
gelbrothe octaéder Tempera- 
Krystalle. oder tur des 
Nadeln. schmel- 
zenden 
Glases. | ~ 
b) Zinntetrajodid Rothe, kry- | Octaéder. | 146°, Er- 295°, sub-| 4,696 
SnJy | stallinische starrungs- | limirt | bei 11°. 
Masse. punkt 142°) bei 180°. 
Zinnoxyde °°*) Ss 
a) Zinnoxydul Schwarzes, | Regulire | Veriindert _— 6,666, 
SnO blauschwarz.| Wirfel. sich bei Onli 
oder schiefer- 300 bis 310° 6,600 
graues nicht, de- bei 0°, 
Pulver, auch krepitirt 6,3254, 
schwarze, unter theil- 6,1083 bis 
metallgliin-- weisem 5,9797. 
zende oder | Zerfall bei 
blauviolette Rothglut. 
Krystalle 
oder dunkel- 
griine, diinne 
Flitterchen. 
b) Zinnoxydulhydrat Weisses — — — — 
2 SnO . HO Pulver. 
ce) Zinndioxyd, 
Zinnsiiureanhydrid 
SnO9 
a) Krystallisirt Gelbliche Tetrago- _ — 6,8 bis 7, 
Zinnstein oder réthlich-|nale, kurze, 6,72, 6,85 
braune bis dicke bis 6,89, 
schwarze, in Krystalle. 6,712 
reinem Zu- bei 3,9°. 
stande farb- 
lose, diamant- 


glanzende 
Krystalle. 
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—_—_—————— 


Namen und Formel 


Farbe u. Agegre- 


gatzustand bei| Krystall- | Schmelz- Siede- |Spezifisches 
der Verbindung ih seat ae form punkt punkt Gewicht 
e eratur 
6) Amorph Weisses, — Streng- Nicht ver-| 6,64, 6,89 
ausserst zar- fliissig. j|dampfbar.| bis 7,18. 
tes Pulver. 
d) Zinnsiiure, normale Weisse, — — — a 
und Metazinnsiure voluminése, 
Sn(OH), und Sn0(OH), amorphe 
Massen, zu 
glasigen 
Stiicken von 
muscheligem 
Bruch 
eintrocknend. 
Zinnsulfide °°°) 
a) Zinnsulfiir Dunkel — Schmilzt Im 4,85 bis 
Sn$ bleigraue bei Wasser- 5,27, 
Masse von Rothglut. |stoff schon] 4,973, 
blitterigem bei Roth-| 5,0802 
Gefiige. glut sub-| bei 0°. 
limirbar. 
b) Zinnsulfid, Musivgold | Goldfarbene, _ — Dissociirt 4,42, 
Sn85 feine bei Gliih-| bis 4,60. 
Schuppen hitze in 
oder SnS und §, 
sechseckige 
Blatter. 
Zirkonium- Weisser, — — Sublimir- — 
tetrachlorid °° 8) an der Luft bar. 
rauchender 
ZrCly Korper. 
Zirkonium- Farblose, = = ee + 
*1 507 durch- e1ss- 
tetrafluorid °°") FN Capeer glithhitze 
ZrFlj Krystalle. fliichtig. 
Zirkoniumoxyd °°8 Farblose Quadra- | Unschmelz- = Kryst. 
aan ) Krystalle | tische bar, 5,7625 
ee ss oder weisses |Prismen mit Berle 
ae Pulver. |aufgesetzter 
Pyramide. amorph 
4,30, 4,90, 
5,0, 5,40. 
Zirkoniumsilikat °°°)| Farblose | Tetragonal. == -- 4,4 bis 4,7. 
Ton oder gefirbte 
ZrO». S105 Krystalle. 
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1) TI, 93. *) IL, 92" 4) I, 96% “) TI, 89 f. *) 11,96. *) TIT, 106. 
7) IIL, 88:£.. dll, 106) NL, 198 t,t) TL 104, 2) Ted a 
13) ILa, 16 # 14) Ib, 258, %) Ib, 280—284. 1) Ib, 257. 17) ILb, 252 & 
18) IIT, 576 f. 1) Ib, 285. 2) Ib, 261 f. 21) Ib, 261. 2%) Ib, 260. 7%) III, 628. 


4) Ila, 177f *) Ila, 175 f 4%) Ila, 180. 4%) Ia, 178. 44) Ila, 166—175. 
45) Ila, 180-185. 4°) Ifa, 163—166. 4’) IIb, 366. 4°) Ib, 365. 4%) ILb, 392. 
50) IIb, 863. *) Ib, 357. %) IIL, 579. °*) Ib, 369. *4) ILb, 867. **) ILb, 367. 
56) IIb, 881. ®) ILb, 380. 5) Ib, 349f. °°) Ib, 351 ff °°) IIb, 354. °) Ib, 355. 
62) Ib, 385. °) IIb, 386. °4) IIb, 398. %) ITb, 398. °) Ilb, 393. °”) IIb, 875 f. 
68) ITb, 869—373. °) IIb, 373. 7) ILb, 401. 7) Ib, 399f. 72) ILb, 404. 7) ILb, 587. 
74) ITb, 586. 7) IIb, 598—581. 7) Ilb, 5384 f. 7) Ilb, 536. 78) IL, 582. 
7°) IIb, 545. 8) ILb, 540 f. 8%) ILb, 567 £. 82) ILb, 569—572. 8%) Ib, 556—558. 
®4) IIb, 519—528._ ®) Ib, 562. °°) ILb, 55] £. °”) Ib, 547f. **) TIL, 66. °°) IIL, 64. 
90) TIT, 67. °) II, 66. 9) IIL, 59# %) IIL, 62f %4) INL, 68. %) ITT, 69. °°) 1, 529 ff 
°) Ib, 494. 8) Ib, 491 f. %) Ib, 497. 1%) ITb, 495 f. 1°) Ib, 508 f. 
102) ITb, 501 f. 1%) Lb, 490 f. 4) ITb, 491. 19) Il b, 499. 1°) Ib, 497 f. 
107) ITb, 242. 18) IIb, 242. 1%) IIb, 247. 12°) IIb, 247. 111) IIb, 246. 11%) ITb, 307. 
118) IIb, 306. 14) Ifb, 306. 15) ITb, 298 ff 12%) ILb, 309. 11%) IIb, 307. 
118) Tb, 325. 12%) IIb, 317. 12°) IIb, 317. 121) Ib, 294—297. 122) Ib, 320 ff. 
128) ITb, 327. 124) ITb, 313 ff 22) IIb, 309 f. 12°) Ib, 310. 12%) IU, 17f. 128) TIT, 20. 
129) T, 586. 18°) I, 574-579. 791) Ib, 304. 182) I, 498—517. 338) I, 486 ff 
134) JIT, 588 ff. 185) III, 587. 18°) ITI, 596—536. 187) TI, 547. 188) Il, 549—551. 
139) JIT, 545. 14°) IT, 541. *4) Ila, 418—419. 14%) Ila, 439 f. 14%) Ia, 481. 
44) Ta, 429 f. 14) Ila, 482. 14%) Ila, 427. 14%) Ila, 433. 148) Ila, 498 f 
149) ITa, 499 ff. 15°) III) 317. 1) III, 316 f. 152) III, 310 ff 1%) III, 308 f. 
154) TTT, 810. 35°) IIT, 319. 1°) III, 319. 15%) ILI, 318. 25%) III, 368. 259) II, 338. 
160) TIT, 295—308. 11) III, 346—851. 26) III, 327387. 16%) IN, 320—326. 
164) T, 583 ff. 165) TIT, 299 f. 36°) IIa, 603 f. 1°) Ila, 607 ff. 16°) Ila, 605. 
169) TH, 766. 17°) TI, 761—766. 17) Ill, 774. 172) Il, 758—761. 17%) IIL, 769 f. 
174) Ta, 9—18. 175) Ia, 28 u. ILb, 288—290. 17%) III, 228. 17%) III, 227. '78) TIT, 298. 
) IIL, 908. 38°) TI, 901. #84) I, 579. 28%) I, 589. 18%) I, 558—574. 184 I, 553 ff 
185) ITb, 68 f. 184) IIb, 86. 187) ILb, 32. 38%) ILb, 28 f. 1°) IIb, 22 19°) ILb, 16 ff. 
191) TIT, 570—575. 192) Ib, 102 f. 19%) Ib, 99—102. 194) IL], 367873. 195) IIb, 46. 
196) IIb, 41f. 1%) Ifb, 334. 198) ITb, 90—98.. 1%) IIT, 278. 2°) IIb, 71—78. 
201) IIb, 69 ff. 2°) IIb, 8—16. 29%) Ib, 27. 24) IIb, 45. 299) III, 279. 2°) Ib, 80 f. 
207) ITb, 66 ff. 298) Ib, 105 f. 209) IIb, 107. 22°) ILb, 56-65. 721) Ib, 48—54. 
212) IIb, 54 ff. 21°) Ib, 103. 214) IIb, 98 f 215) Ib, 65 f. 248) III, 477. 21%) TIL, 405. 
218) TIT, 401 ff. 21°) TU, 480f. 22°) Ill, 405 £. 224) III, 479. 222) ITI, 474. 22%) IIL, 473. 
224) TIT, 395—401. 22°) IIT, 475. 22°) IIL, 410 f. 22) TI, 406 f. 228) Ia, 385 f& 
229) Ila, 376—882. 8°) Ila, 387 ff. 51) Ila, 389. 23%) IIa, 390. 28%) Ila, 384. 


211) Ub, 414.4%. 774) Ilb, 487—449. 278) IIb, 451%. 27*) Ib, 426. 2"°) Ib, 494. 
2) LD 425 fF), (256. 2278y TTL ON Ohh 8 2'?) Til, Ob7 ae ya aos, 
oe) UN 274. 282) TL, 268. 283) TL, 26a. 284) TI, 284-959. 285) 10, a68— 968: 
286) IT, 259-—262. *87) TI, 262. 788) ITT, 601—605. 28%) III, 592—601. 29°) III, 610f. 
2) Ub, 166 €. 29?) Ib, 187. 8) 1b, 184-186. 4) Ib, 188. 2°) bb, Tan a 
yi bisa te °°") 0b, 122-139. 6299) I s7s fe 2) Ib, 20261299 Ibe 145. 
*°7) ILb, 141 f. °°?) ITb, 189 f, 9%) I1b, 188—202. *84) IIb, 168 ff. #°°) ILb, 167f. 
oy Alb iG —= 120, 2°) Ii 185.298) iby 148. °9)oll b. 17h 16k S20) ILb, 275- 
2) lb; 165't. 6°!) 11h, 205 £8!) 11 b,0006, 24k, 187aa es!) ib, 152 —1ee 
ot) ADs 4G— 15 Le **) Ih, dele 8%) Ml bam Ge te Tl 0s. 2) lls ho 
$2") III, 505. 22) TIT, 504. #8) 11,516, *#4) TM, 511. 2°) I, 497—501. 82°) IL, 507 &, 
py ALL, 70D E 288?) te 51h 28?) A eee ee) TL eae eee ic. (ed: 
SPS) 1, SU S28) tik Seta Minh, 88a, 885) Wt, eee. ee) LIT, 880, -*2"); Tha, 203, 
2?*) The, 108. 8°?) 1a, 135.188.) 4°) [las 198-135, MeL a, Late 9) ie ISS: 
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848) Ila, 140—142. °#4) Ila, 189 f. *4°) Ila, 104—127. 4°) IIT, 613 f. 547) Ila, 142—146. 
eS yella, 147 i **) Was 146 f) °*°%) Ila, 97-102. °5") I, 801, 252) BI, 800: 
a ela S00ee ee poleem. Spy iil = -¥89-f. 95°) TIT; 808. f, 88"), IL by 868"%: 


385) T, 678—688. *8°) I, 676f, °87) Ib, 818. %8%) IIb, 817. °%) Ilb, 784. 
$90) IIb, 781 ff, 291) Ib, 780f. 2%) IIb, 775780. 9%) III, 584. °°) IIb, 824. 
895) IIb, 822 f. %%) IIb, 791. %%) Ilb, 789. %*) Ilb, 785 f. °°) IIb, 821. 
400) ITb, 806 f. 4°) Ib, 804. 492) Ib, 764—772. 4°%) Ib, 813-816. 44) ITb, 799 f. 
405) IIb, 794. 49%) Ib, 798. 4°7) IIb, 797. 498) Ia, 526—528. 4) Ila, 545 Ff. 
410) Ta, 517—526. 414) Ila, 582f. 412) Ia, 585—539. 418) IIa, 530 f. 414) Ila, 456—516. 
415) TTa, 501f. 42°) Ia, 589 f. 41") Ila, 452—456. 478) ITa, 65 f, of. B. 1888, 751 ff. 
419) Ila, 69f. 42°) Ila, 32—64. 42%) Ia, 66. 422) Ila, 67. 428) Ila, 71f. 424) Ia, 6f. 
425) IIb, 888. 42°) IIb, 837 f. 427) IIb, 886 f. 428) IIb, 333 ff 429) IIT, 579. 
480) IIb, 389. 48) Ilb, 388 f. 452) Ifb, 388. 49%) Ilb, 346. 484) Il b, 343. 
48>) Th, 380—838..*) Tb, 844 £17) Ib, 347, 4*) ILb, SA, 48) Ib, 899 f. 
Seek Ey 734) FL, Woo 8) I 78s. IL 784, 4) TIL, 728. 
446) 111, 718—726. 44%) Ill, 717. 448) ILb, 601. 449) Ib, 597—600. 45°) Il b, 605. 
451) IIb, 602 f. 452) Ilb, 616. 4°%) IIb, 611. 454) ITb, 592-597. 455) IIb, 612, 
456) IIb, 608—611. 4°") IIb, 605 f. 458) Ila, 695. 4°) Ila, 693 f. 49°) Ia, 591. 
461) TTa, 585—590. 4°) Ia, 591. 4°%) Ila, 556—585. #94) Ia, 596. 4°) III, 689. 
46¢) TIT, 687 f. 4°7) III, 696—697. 4°8) III, 693. 49°) III, 688—687. 47°) III, 694. 
471) TIT, 691. 472) THI, 709 f. 478) IIT, 704—709. 474) I, 410—428. 475) I, 498—439. 
478) Ta, 234. 47”) Ia, 232-284. 478) Ila, 236. 47°) Ila, 240 f. 45°) Ila, 228-239. 
481) Tla, 239. 482) IIa, 238. 48%) III, 642 #. 494) IIT, 634-642. 489) TIT, 54. 
48°) IIb, 464. 487) IIb, 464. 488) IIb, 461. 48°) IIb, 466. 49°) IIb, 465. 494) IIb, 481. 
492) IIb, 475. 493) Ib, 459. 494) ITb, 460. 495) ITb, 477. 49%) IIb, 484 f. 
#7) IIb, 471 f. 4) IIb, 467f. 4°) IIb, 470. °°) Ia, 673 f. *) Ia, 659-672. 
502) IIa, 677. °9%) Ila, 675 f. 5°) Ia, 643—658. °°) Ila, 677—684. °°) Ila, 627. 
507) Ifa, 629. 98) Ila, 615—620. °°) Ila, 6. 
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IV. Die spezifischen Gewichte verschiedener unorganischer 
Gase und Flissigkeiten. 


A. Dichte einiger Gase und Gewicht von 1 Liter derselben bei 0° 
und 760 mm Druck. 


i OOE—_L EE Occ 


Ae eee Dichte, auf Luft = 1 bezogen as oer Be 
Gefunden Berechnet a 
———— 
Ammoniak !) 0,5901, 0,58954. 0,7752. 
NH3 0,5931, 
0,5967. 
Bromwasserstoff?) 2,79703. 2,79652 3,6167. 
HBr 
Chlor?®) ois 2,45012 3, 16742 
Cl, 2,4482, 
2,4502 
(bei 200°), 
zwischen 2()° 
und 200° 
SAA Soo 
— 0004 eT". 
Chlorwasserstoff‘) ees L553), 1,25976 1,6278. 
HCl 1,247, 
1,25714 bei 5°, 
1,26409 bei 
Oe 20608 
ber 100°, 
Jodwasserstoff®) 4,3757, 4.4173. 5,71067, 
HJ 4,4429, 
Kohlenoxyde 
a) Koklenoxyd®) 0,9674. 0,96715. 1,25058. 
CO 
b) Kohlendioxyd’) 1,3825, 1,51980. 1 O97 (414, 
CO» 1,3819. 
Sauerstoff®) 1,10568, 1,10531. 1,43028 
Og 1,1057, 
1,10562, 
1,1036, 
1, 1026, 
110562, 
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Namen und Formel Dichte, auf Luft = 1 bezogen Gewicht _ 
des Gases von 1 Liter in 
Gefunden Berechnet Gramm 
Schwefeldioxyd®) 2,255, 2,2127. 2,962. 
S50, 2,247, 
2,222 
Ney at 
2,228. 
Schwefelwasserstoff+°) 1,1912, 1,1769. 1.5228. 
Hs Aid ric 
Stickstoff!1) 0,968, 0,9674. 1,256167, 
Ng Uso ta 1,2572 
0,9729, (atmo- 
0,9713 sphiarischer) ; 
0.979. 1,2505 
eA (chemisch- 
0,97203. reiner) '2), 
Wasserstoff!*) 0,06949, 0,069255. 0,089551. 


Anmerkung. 1 Liter reiner Luft wiegt bei 0° und 760 mm Druck 1,2995 g; 
nach Biot und Arago 1,299075 g; nach Regnault 1,2932 g; nach Lasch fir Berlin 
1,2986348 g; nach Kohlrausch 1,293606; fiir 51° Breite 60 m tiber dem Meere 
1,293425 @4). 

») Ila, 17. *) I, 529. *) I, 473. 4) I, 486. *) 1, 558. °) Ia, 351. 7) Ila, 362. 
*) 1, 382. *) I, 619. **) I, 609. 14) Ila,.4. 1%) Z. anorg. Ch. 1X, 81. 38) I, 367. a) L489) 


B. Spezifisches Gewicht und Prozentgehalt verschiedener 
Losungen. 


1. Spezifisches Gewicht und Prozentgehalt wasseriger Lésungen von Sduren. 


Arsensaure?) 


bem aes 
NN eee 
SG. % HAsO, SG. %o H3AsO, SG. % Hz AsO, 
1,7346 67,4 | 1,2350 30,0 1,1052 10,0 
1,3973 45,0 | 1,1606 22,5 1,0495 feo 
1) Ila, 174, 
Borsiure?) 
bei 15° 
SG. | %o BO3H3 | 8G. %o BO3H3 SG. | %o BO3Hs 
1,0034 1 | 1,0106 3 1,015 gesittigte 
1,0069 2 | 1,0147 4 Losung bei ld 


1) Fr. 28, 473. 
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Bromwasserstoffsaure’). 


a) Tabelle von Topsoé. 


SS  ———————  ——— 
t. SG. % HBr t. SG. %o HBr 
14 1,055 7,67 13 1,335 36,07 
14 1,075 10,19 13 1,349 37,86 
14 1,089 11,94 13 1,868 39,15 
14 1,097 12,96 13 1,419 43,12 
14 Gils 15,37 13 eg 43,99 
14 T1381 16,92" Was 1,438 44,62 
14 1,164 20,65 14 1,451 45,45 
13 1,200 24,35 13 1,460 46,09 
18 1,232 27,62 14 1,485 A787 
13 1,253 29,68 14 1,490 48,17 
14 1,302 33,04 || 

b) Tabelle von Wright. 

SG. % HBr ele % HBr st % HBr 
1,080 10,4 1,248 30,0 1,475 48,5 
SO) 23,0 1,385 40,8 L515 49,8 

) 1, 530. 
Chlorsaure’). 

SG. | fo ClO3H | SG. | % ClO3H ts SG. /o C103 
1,128 19,00 | L161 | 23, 262 | 39,98 

Dyer 730 le 


Chlorwasserstoffsaure!) 


(Tabelle von Ure) bei 15°. 


STS RS SS ESTES TS ESSE IETS SES PRT SITET SRST EES SEER ESTE 


alzsiur wey aur 
Vol-Gew. | 0100 Thin | im 100°Thin, | Vol-Gew. | Salrenuvees| Onsen 
1,2000 40,777 | 89,675 | 14910 | 38,798 37,692 
1,1982 40,369 39,278 1,18938 38,330 37,296 
1,1964 | 39,961 | 388,882 | 1,1875 | 37,928 | 36,900 
1,1946 | 39,554 | 38.485 | 1.1857 | 37,516 36,503 
1,1928 39,146 | 38,089 | 11846 | 37,108 36,107 
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coo te ee cd ll I aes aR cee. 
Salzsiuregas| Chlorgehalt alzsiuregas -oehal 
Vol-Gew. [50100 Thin, | in 100°Thin, | Vol-Gew. |S regueaes) Choa 
1,1822 36,700 aoe Cue 1,0899 18,349 17,854 
1,1802 36,292 35,310 1,0879 17,941 17,457 
1,1782 35,884 34,913 1,0859 17,534 17,060 
1,1762 35,476 Seo ll 1,0838 17,126 16,664 
1,1741 35,068 34,121 1,0818 16,718 16,267 
1,1721 34,660 33, (24 1,0798 16,310 15,870 
EP7O1 34,252 33,928 1,0778 15,902 15,474 
116s! 33,845 32,931 1,0758 15,494 o,0 770 
1,1661 S0,430 32,030 1,0738 15,087 14,680 
1.1641 33,029 32,136 1,0718 14,679 14,284 
1,1620 32,621 31,746 1,0697 14,271 13,887 
1,1599 32.213 31,343 1,0677 13,863 13,490 
11578 31,805 30,946 1,0657 18,456 13,094 
1.1557 31,398 30,550 1,0637 13,049 12,697 
1037 30,990 30,153 1,0617 12,641 12,300 
41,1515 30,582 29,757 1,0597 12,238 11,903 
1,1494 30,174 29,361 L057 ¢ 11,825 11,506 
1,1473 29,767 28,994 1,0557 11,418 11,109 
1,1452 29,359 28,567 1,0537 LEO10 10,712 
1,1431 28,951 PE omlavel: LO5SL7 10,692 10,316 
1,1410 28,544 Dist 1,0497 10,194 9,919 
1,1389 28,136 27,376 1,0477 9,786 9,522 
1,1369 27,728 26,979 1,0457 9,379 9,126 
1,1349 2¢,o2l 26,583 1,0437 8,971 8,729 
1,1328 26,913 26,186 1,0417 8,563 8,332 
1,13808 26,505 25,789 1,0397 8,155 7,935 
1,1287 26,098 25,392 1,0377 1,047 7,538 
1,1267 25,690 24,996 1,0357 7,040 7, 14 
1,1247 25,282 24,599 1,0337 6,932 6,745 
1,1226 24,874 24,202 1,0318 6,524 6,348 
1,1206 24,466 23,805 1,0298 6,116 5,951 
1,1185 24,058 23,408 1,0279 Deo 5,554 
1,1164 23,650 23,012 1,0259 5,301 5,158 
1,11438 23,242 22,615 1,0289 4,893 4,762 
1,11238 22,834 22,218 1,0220 4.486 4,365 
1,1102 22,426 21,822 1,0200 4,078 3,968 
1,1082 22,019 21,425 1,0180 3,670 SOW) 
1,1061 21,611 21,028 1,0160 3,262 3,174 
1,1041 21,203 20,632 1,0140 2,854 2,778 
1,1020 20,796 20,235 1,0120 2,447 2,381 
1,1000 20,388 19,837 1,0100 2,039 1,984 
1,0980 19,980 19,440 1,0080 1,631 1,588 
1,0960 19,572 19,044 1,0060 1,124 1,191 
1,0939 19,165 18,647 1,0040 0,816 0,795 
1.0919 18,757 18,250 1,0020 0,408 0,397 


") I, 489. 
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Chlorwasserstoffsaure!) 


nach Kolb. 
a a 
100 Theile 100 Theile enthalten bei 15° 
Grade Bé.| SG, | enthalten 
pel 0° SID a hora 3 
fo | eae 
i) 1,000 0,0 Ok 0.3 0,3 0,3 
1 1,007 1,4 1,5 4,7 4,4 4,2 
2 1,014 2,7 2,9 9,0 8,6 8,1 
2 1,022 4,2 A 14,1 13,3 12,6 
4 1,029 3,0 5,8 sere Life 1 16,2 
5 1,086 6,9 7,3 22,8 21,5 20,4 
6 1,044 8,4 3,9 27,8 26,2 24,4 
7 1,052 9,9 10,4 32,6 30,7 29,1 
8 1,060 11,4 12,0 37,6 35,4 33,6 
0) 1,067 127 13,4 41,9 39,5 37,5 
10 1,075 14,2 15,0 46,9 44,2 42,0 
11 1,083 Tost 16,5 51,6 48,7 46,2 
2 1,091 17,2 Tere 56,7 53,4 50,7 
ies 1,100 18,9 19,9 62,3 58,7 55,7 
14 1,108 20,4 21 67,3 63,4 60,2 
15 1,116 21,9 23,1 72,3 68,1 64,7 
16 1,125 23,6 24,8 es: 13:2 69,4 
eh 1,134 25,2 26,6 83,3 78,5 74,5 
18 1,143 27,0 28,4 88,9 83,0 1o,e 
19 1,152 28,7 30,2 94,5 89,0 84,6 
19,5 1,157 29,7 31,2 OF 60 92,0 87,4 
20 1,161 30,4 32,0 100,0 94,4 89,6 
20,5 1,166 31,4 33,0 103,3 Of,0 92,4 
21 Lee: 32,3 33,9 106,1 100,60 94,9 
21,5 ge yes 33,0 34,7 108,6 102,4 07,2 
22, 1,180 34,1 DO Gerd 105,38 100,0 
22,5 1,185 35,1 36,8 115.2 108,6 103,0 
23 1,190 36,1 37,9 118,6 Lis 106,7 
23,9 1,195 37,1 39,0 122,0 115.0 109,2 
24 1,199 38,0 39,8 124.6 big P14 
24,5 1,205 39,1 41,2 130,0 121.5 115,4 
25 1,210 40,2 42,4 LOZ 125,0 119,0 
25,5 1,212 41,7 42,9 134,3 126,6 120,1 


) I, 490. 


Jodsaure?), 
TP SS SE SSP SY SSS 
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Chromsiaure!), 
nnn nnn eS 
%o CrO3 SG. Ge lo CrOg 8G. te 
37,80 1,34414 22 31,83 1,20269 20,9 
1,34480 HO 19,33 1,15690 1920 
32,59 1,22384 9.7 12,34 1,09570 19,5 
1,22100 15,2 8,79 1,0694 14,2 
1,21914 18,6 1,0679 18,6 
1,20940 35,0 8,25 1,0606 16,2 
31,83 1,20714 12,0 1,0600 17,0 
1,20264 20,1 
4) IL, SB 


SG. bei 14° % JgO5 SG. bei 14° % Jos SG. bei 14° fo Jn05 
1,0053 1 12073 25 1,7856 50 
1,0263 5 1,3484 30 1,8689 55 
1,0525 10 1,4428 35 1,9954 60 
1,1223°* 15 1,5371 40 2,1269 65 
1,2093 20 1,6315 45 

Sy 564 
Jodwasserstoffsaure?) 
(Tabelle von Topsoé). 

t. SG. % HJ e SG. % HI 
13,5 1,017 2,286 13,0 1,413 40,45 
13,5 1,0524 7,019 13,0 1,451 43,39 
13,5 1,077 10,15 13,0 1,4865 45,71 
13,0 1,095 12,21 13,0 1,528 48,22 
13,5 1,102 13,09 13,5 1,542 49,13 
13,5 1,126 15,73 13,0 15727 50,75 
13,5 1,164 19,97 12,5 1,603 52,43 
13,8 1,191 22,63 14,0 1,630 53,93 
13,8 1,225 25,86 13,7 1,674 56,15 
13,5 1,2535 28,41 13,0 1,696 57,28 
13,5 1,274 30,20 12,5 1,703 57,42 
13,0 1,309 33,07 13,7 1,706 57,64 
13,0 1,347 36,07 12,0 1,708 57,74 
13,0 1,382 38,68 

1) T, 555. 
10 


vy. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 
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Jodwasserstoffsiure’) 
(Tabelle von Wright) bei 15°. 


% HJ SG. % HI SG. % HJ SG. 
> 1,045 25 1,239 45 1,533 

10 1,091 30 1,296 50 1,650 

15 1,188 30° eo 52 1,700 

20 Te16% 40 1,438 

OT, 555 f. 
Kieselfluorwasserstoffsaure?) 
bei 17,5°. 

SG. %o Sik'lgHo SG. %o SiFleHo SG. %o SiFleH 
1,3162 34,0 1,1989 22,5 1,0922 HG 
1,3109 mas 1,1941 22,0 1,0878 10,5 
1,3056 33,0! 1,1892 215 1,0884 10,0 
1,3003 g25 1,1844 21,0 1,0791 9,5 
1,2951 Bye) 1,1796 20,5 1,0747 9,0 
1,2898 aula 1,1748 20,0 1,0704 8,5 
1,2846 ao 1,1701 19,5 1,0661 8,0 
1,2794 30,5 L658 19,0 1,0618 Ta 
1,2742 30,0 1,1606 13.5 1,0576 7,0 
1,2691 29,5 eas) 18,0 1,0533 6,5 
1,2639 29,0 Rei Lipo 1,0491 6.0 ae 
1,2588 28,5 1,1466 17,0 1,0449 as) 
1,2537 28,0 1,1419 16,5 1,0407 5,0 
1,2486 27,5 i373 16,0 1,0366 45 
1,2436 27,0 eee 15,5 1,0324 4,0 
1.2385 26,5 11281 15,0 1,0283 3.5 
12235 26,0 1,1236 14,5 1,0242 3,0 
1,2285 25,5 1,1190 14,0 1,0201 2,5 
1,2235 25,0 1,b145 134 1,0161 2,0 
1,2186 24,5 1,1100 13,0 1,0120 155 
1,2136 24,0 171055 12,5 1,0080 1,0 
1,2087 23,5 1,1011 12,0 1,0040 0,5 
1,2038 23,0 1,0966 hiss 


1) Ila, 587. 


. Pentathionsdure}) 
Sa TE SLE EET MEE DELLE TE SA RET PT PP PRES EAE PTO EPCS LRT 


SG. % Hy8505 SG. lo HoSsOg | SG. ls H8;0¢ 
| 
1,2384 | 321 1,4735 56,0 1,5062 59,6 
1,3196 | - 41.8 


By eO0Ns 
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Phosphorsaure!) 
(Tabelle von Watts). 


a 
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SG. % PoOs SG. % POs SG. % POs 
1,508 49,60 1,328 36,15 1,153 18,81 
1,492 48,41 1,315 34,82 1,144 17,89 
1,476 47,10 1,302 33,49 1,136 16,95 
1,464 45,68 1,293 32,71 1,124 15,64 
1,453 45,38 1,285 31,94 ike 14,33 
1,442 44,18 1,276 31,03 1,109 13,20 
1,434 43,95 1,268 30,13 1,095 12,18 
1,426 43,28 125% 29,16 1,081 10,44 
1,418 42.61 1,247 28,24 1,073 9,53 
1,401 41,60 1,236 27,30 1,066 8,62 
1,392 40,86 1,226 26,36 1,056 7,39 
1,384 40,12 1,211 24,79 1,047 6,17 
1,376 39,66 1,197 20:20 Ooi 4.15 
1,369 39,21 1,185 22,07 1,022 3,08 
1,356 38,00 Pigs 20,91 1,014 1,91 
1,347 ee 1,162 19,73 1,006 0,79 
1,339 36,74 

) Ta, 120. 
Phosphors&ure!) 


(Tabelle von Hager) bei 17,5°. 


re eee 


SG. % H3PO, SG. %lo HPO, SG. % H3PO, 
1,809 93,67 1,661 81,28 1,521 68,88 
1,800 92.99 1,653 80,59 1,513 68,19 
1,792 92.30 1,645 79,90 1,505 67,50 
1,783 91,61 1,637 79,21 1,498 66,81 
1,775 90,92 1,629 78,52 1,491 66,12 
1,766 90,23 1,621 77,83 1,484 65,43 
1,758 89,54 1,613 77,14 1,476 64,75 
1,750 88.85 1,605 76,45 1,469 64,06 
1,741 88.16 1,597 75,77 1,462 63,37 
1,733 87,48 1,589 75,08 1,455 62,68 
1,725 86,79 1,581 74,39 1,448 61,99 
1,717 86,10 1,574 73,70 1,441 61,30 
1,709 85,41 1,566 73,01 1,435 60,61 
1,701 84,72 1,559 72,32 1,428 59,92 
1,693 84,03 1,551 71,63 1,422 59,23 
1,685 83,34 1,543 70,94 1,415 58,55 
1,677 82.65 1,536 70,26 1,409 57,86 
1,669 81,97 1,528 69,57 1,402 57,17 
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ee Eee 

SG. °/o H3P0,4 SG. 0 HgPO,4 SG. %lo H3PO4 
1,396 56,48 1,249 38,07 a2 20,66 
1,389 59,79 1,244 37,88 1,118 19,97 
1,383 55,10 1,239 37,19 1,118 19,28 
1,377 54,41 1,233 36,50 1,109 18,60 
1.371 53,72 1,228 35,82 1,104 A729 
1,865 53,04 1,223 35,13 1,100 17,22 
1,359 52,39 1,218 34,44 1,096 16,53 
1,354 51,66 1,213 33,75 1OOL 15,84 
1,348 50,97 1,208 33,06 1,087 15,15 
1,342 50,28 1,203 32,37 1,083 14,46 
1,336 49,59 1,198 31,68 1,079 13,77 
1,330 48,90 1,193 30,99 1,074 13,09 
1,325 48,21 1,188 30,31 1,070 12,40 
Lo) A752 1,183 29,62 1,066 dded J 
1,814 46,84 ae ee) 28,93 1,062 11,02 
1,308 46,15 1,174 28,24 1,058 10,33 
1,303 45,46 be kGO 27,99 1,053 9,64 
1,298 44.77 1,164 26,86 1,049 8,95 
1,292 44,08 1,159 26,17 1,045 8,26 
1,287 43,39 1,155 25,48 1,041 7,57 
1,281 42,70 1,150 24,80 1,037 6,89 
1,276 42,01 1,145 24,11 1,033 6,20 
art 41,33 1,140 23,42 1,029 5,51 
1,265 40,64 1,135 22,73 1,025 4,82 
1,260 39,95 1,130 22,04 1,021 A413 
1,255 39,26 1,126 21,35 ROay 3,44 

1) Ifa, 121. 
Salpetersaure’) 
(Tabelle von Ure) bei 16,5°. 

SG. %/o HNO SG. %o HNO3 SG. lo HNO 
1,500 93,0 1,467 81,8 1,423 70,7 
1,498 92,0 1,464 80,9 1,419 69,8 
1,496 ie 1,460 FLAS) 1,415 68,8 
1,494 90,2 1,457 (950 1,411 67,9 
1,491 89,2 1,453 78,0 1,406 66,9 
1,488 88,3 1,450 ial 1,402 66,0 
1,485 87,4 1,446 76,2 1,398 65,1 
1,482 86,4 1,442 75,2 1,394 64,1 
1,479 85,9 1,489 74,4 1,388 63,2 
1,476 84,6 1,485 73,9 1,383 62,3 
1,473 85,6 1,431 72,6 1,578 61,3 
1,470 82,7 1,427 W126 1,373 60,4 
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nnn Eee 


SG. % HNO; SG. %% HNOs SG. % HNO; 
1,368 59,6 1,246 39,1 igh 18.5 
1,363 58.6 1,240 38.1 1,105 17,6 
1,358 57,6 1,234 87,2 1,099 16,7 
1,353 56,7 1,228 36,3 1,093 15,7 
1,348 55,9 1,221 35.3 1,088 14,8 
1,343 54,8 1,215 34,4. 1,082 13,9 
1,338 53,9 1,208 33.5 1,076 13,1 
1,332 53,0 1,202 32.5 1,071 12,1 
1,327 52,0 1,196 31,6 1,065 11,2 
1,322 511 1,189 30,7 1,059 10,2 
1,316 50,1 1,183 29.7 1,054 9.3 
1,311 49.9 1,177 28,8 1,048 84 
1,306 48,3 1,171 27,9 1,043 7.5 
1,300 47,1 1,165 26,9 1,037 6,5 
1,295 46,4 1,159 26.0 1,032 5,6 
1,289 45.5 1,153 25,1 1,027 4,7 
1,283 447 1,146 241 1,021 3,7 
1,276 43,7 1,140 23.2 1,016 2.8 
1,270 42.8 1,134 29,3 1,011 1,9 
1,264 41,9 1,129 213 1,005 0,9 
1,258 40,9 1,123 20,4 

1,252 40,0 1,117 19,5 

1) Ila, 58. 


Salpeterséure!) 
(Tabelle von Kolb). 


Grade Bé.| sq. |-/ el a Grade Bé| sq. |‘! eae es 
0) 1,000 0,0 0,2 15 1,116 17,6 19,4 
1 1,007 tot 1,5 16 1,125 18,9 20,8 
2 1,014 2,2 2,6 Wy 1,134 20,2 22,2 
3 1,022 3,4 4,0 18 1,143 21,6 23,6 
4 1,029 4.5 5,1 19 1,152 22,9 24,9 
5 1,036 5,5 6,3 20 T161L 24,2 26,3 
6 1,044 6,7 Fiehs 21 1,171 25,7 Piet) 
i 1,052 8,0 9,0 22 1,180 27,0 29,2 
8 1,060 9,2 10,2 23 1,190 28,5 30,7 
9 1,067 10,2 11,4 24 1,199 29,8 32,1 

10 1,075 Ve bled AE 25 1,210 31,4 33,8 
Abi 1.085 7 912;6 14,0 26 1,221 33,1 35,5 
12 1,091 13,8 15,3 27 1,231 34,6 37,0 
13 PLOW AY iD 16,8 28 1,242 36,2 38,6 
14 1,108 16,4 18,0 29 1,252 37,7 40,2 
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0 0 0 
Grade Bé| 8G. | ls HNQs | "> BNC s |Grade Bé.| sq. | HNQs | "fp HEC 
30 1,261 oak A1,5 43 1,426 66,2 70,6 
ist] 1 Ovpwleet ie) 143.5. | 44a 1) 1,440 ooo gaara 
92 Jil t Seomieeio.6 1450-1 450 | 1 45a eyo San aera 
85 Nt Sogmeds dc. az e468 | 470 ved eas 
43008) igi | 48.601) 420. 14esuleesoe eat 
Sea eos 48.0. | 250.7 |) 46 111 501s ueeds alos G 
Shamed 88451) 500° | 599. I 40 | 1516) (eee d tos o 
Summ oi621 51,9 | 985.0 | 400) 1594000 5a ue 0 
3g | 1,359-+ 540 | 573 | 49.9 | 1530 | 92/2 | 100.0 
36. | 1.873¢| 56,2 | 59.6 | 5@0 | 1539-1 927 
Woe | 1.984 | 584 | 617 | 505 | 1 5dr ueeoso 
41) 1.3981 .60.8° | 64,5 | 51004 1.5400neors 
4) | 1.412. 632 | 67,5 “| sip ok 1.559% 1000 
Belts 58.8 


Salpetersaure!). 
A SA LEE SEB ST SES PE FSP EE PS SS ES PS SIP FY SEES SSNS 


Aenderung Aenderung 
"fo HNO3 | SG. bei 15° des SG. °fo HNO3 | SG. bei 15° des SG. 
fir + 1° fir + 1° 
1,06 | 1,00508 |+0,00014 || 60,37 | 1,37536 |+0,00127 
5,35 | 1,02900 | 0,00023 | 64,27 | 1.39511 | 0.00134 
9,85 | 1,05536 | 0,00082 | 6815 | 1,41271 | 0.00138 
13,94 | 1,07984. | 0,00041 || 72,86 | 1,48274 | 0.00141 
18,16 | 1,10647 | 0,00047 | 74,79 | 1.44041 | 0.00145 
23,¢1 1,14252 0,00058 79,76 1,45929 0,00146 
26,52 | 1,16090 | 0,00064 | 983,55 | 1.47220 | 0.00145 
31,68 1,19528 0,00073 87,93 1,48568 0,00150 
34.81 1,21693 | 0,00079 | 91,56 | 1.49491 | 0.00155 
39.37 1,24700 | 0,00085 | 95,90 | 150371 | 0,00165 
43,37 1,27370 0,00092 97,76 1,50857 0,00165 
48,38 1,30571 0,00108 98,86 1,51370 0,00170 
52,35 | 1,32985 | 0,00110 | 99,70 | 1.52040 | 000172 
56,60 1,385452 0,00116 


Korrektion der beobachteten spezifischen Gewichte bei 13 bis 17°. 
LL SSSA 


Korrektion Korrekti i 
8G. nbe se 10 8G. fiir se 1°. SG. gia 
1,000—1,020}+0,0001 | 1,162—1,200|+0,0007 | 1,366—1,400 |+0,0013 
1,021—-1,040) 0,0002 | 1,201—1,245] 0,0008 |1,401-1.435| 0.0014 
1,041—1,070] 0,0003 |1,246—1,286] 0,0009 | 1,436—11490| 0.0015 
1,071—-1,100] 0,0004 ||1,287—1,310| 0,0010 |1,491—1'500] 0.0016 
1,101—-1,130] 0,0005 |}1,311—1,350] 0,001 /1,501—1,520| 0.0017 
1,131—1,161| 0,0006 |1,351-1,365| 0.0012 


*) lilsy, 


wp 


verschiedener unorganischer Gase und Flissigkeiten. lk 


Schwefelsiure!) 


(Tabelle von Bineau), 
rr a EEE 


bei 0° bei 15° 
Grade Bé. SG. es 
"fo HyS0q | "803 | fo HyS0, | % 80, 
5 1,036 51 4.2 5,4 45 
10 1,075 10,3 8,4 10,9 Sed 
15 1,116 15,5 12,7 16,3 ee 
20 LiGt 21,2 17,3 22,4 18,3 
25 1,209 27,2 22.9 28.3 23.1 
30 1,262 33,6 27,4 34.8 28,4 
33 1,296 37,6 30,7 580) | 312 
35 1,320 4(),4 33,0 41,6 34,0 
36 1,332 41,7 34,1 43.0 35,1 
37 1,345 43,1 35.2 44,3 36,2 
38 1,357 44,5 36,3 44,5 37,2 
39 1,370 45,9 37,5 46,9 38.3 
40 1,383 47,3 38.6 48,4 39.5 
41 1,397 48,7 39,7 49,9 40,7 
42 1,410 50,0 40,8 51,2 41,8 
43 1,424 51,4 41,9 52.5 42.9 
44 1,438 52.8 43,1 54,0) 44.1 
45 1,453 54,3 44.3 55,4 45,5 
46 1,468 55,7 45,5 56,9 46,4 
47 1,483 57,1 46,6 58,2 47,5 
48 1,498 58,5 47,8 59,6 48,7 
49 1,514 60,0 49,0 611 50,0 
50 1,530 61,4 50,1 62.6 511 
51 1,546 62.9 51,3 63,9 52,2 
52 1,563 64,4 52.6 65,4 53,4 
53 1,580 65,9 53,8 66,9 54.6 
5A 1,597 67,4. 55,0 68,4 55,8 
55 1,615 68.9 56,2 70,0 57,1 
56 1,634 70,5 57,5 71,6 58.4 
57 1,652 72,1 58,8 73,2 59,7 
58 1,671 73,6 60,1 74,7 61,0 
59 1,691 75,2 61,4 76,3 62,3 
60 eee 76,9 62,8 78,0 63,6 
61 1,732 78.6 64,2 79.8 65,1 
62 1,753 80,4 65,7 81,7 66,7 
63 1,774 82.4 67,2 83,9 68.5 
64. 1,796 84.6 69,0 86,3 70,4 
65 1,819 87,4 Tis 89.5 73,0 
65,5 1,83 89.1 72,2 91,8 74.9 
65,8 1,837 90,4 73,8 94.5 rial 
66,0 1,842 91,3 74,5 100,0 81,6 
66,2 1,846 92.5 75,5 
66,4 1,852 95,5 77,5 
66,6 1,857 100,0 81,6 


152 IV. Die spezifischen Gewichte 
Schwefelsiure’) 
(Tabelle von Kolb) bei 15°. 

Grade Bé.| SG. 0 HpS04] %%o SO3 Grade Bé.| SG. % H»S04| %o SO3 
0 1,000 0,9 0,7 34 1,308 40,2 32,8 
i 1,007 de) 1,5 30 1,320 41,6 33,9 
2 1,014 2,8 2,3 36 1,332 43,0 35,1 
3 1,022 3,8 3,1 37 1,345 44.4 36,2 
4 1,029 4.8 rae) 8 1,357 45,5 1,2 
4) 103 5,8 4,7 39 1,370 46,9 38,3 
6 1,045 6,8 5,6 40 1,383 48,3 39,5 
7 1,052 7,8 6,4 Al 1,397 49,8 40,7 
8 1,060 8,8 tne 42 1,410 51,2 41,8 
9 1,067 ee 8,0 43 1,424 52,8 42,9 

10 1,075 10,8 8,8 44 1,438 54,0 44] 
18) 1,083 ins Or A5 1,453 55,4 45,2 
12 Cod 13,0 10,6 46 1,468 56,9 46,4 
13 1,100 14,1 11,5 AT 1,483 58,3 47,6 
14 1,108 15,2 12,4 48 1,498 59,6 48,7 
I 1,116 16,2 13,2 49 1,514 61,0 49,8 
16 1,125 17,3 14,1 50 1,530 62,5 51,0 
ies List 18,5 15s 51 1,540 64,0 52,2 
18 1,142 19,6 16,0 52 1,563 65,5 53,5 
19 1,152 20,8 17,0 53 1,580 67,0 54,9 
20 1,162 22,2 18,0 54 1,597 68,6 56,0 
21 iere 23,3 19,0 55 1,615 70,0 Otek 
22 1,180 24,5 20,0 56 1,634 71,6 58,4 
23 1,190 25,8 21,1 od 1,652 13,2 59,7 
24 1,200 27,1 22,1 58 A. 60k 74,7 61,0 
25 1,210 28,4 23,2 59 1,691 76,4 62,4 
26 1,220 29,6 24,2 60 era 78,1 63,8 
27 1,231 31,0 25,3 61 1,732 eee 65,2 
28 1,241 32,2 26,3 62 1,753 con evs 66,7 
29 1,252 33,4 27,3 63 1,774 84,1 68,7 
30 1,263 | 34,7 28,3 64 1,796 86,5 70,6 
ol 1,274 36,0 29,4 65 1,819 oN es 13,2 
32 1,285 37,4 30,5 66 1,842 | 100,0 81,6 
33 1,297 38,8 31,7 


1) I, 640. 


verschiedener unorganischer Gase und Fliissigkeiten. 1538 


Schwefelsaure!) 


(Tabelle von Lunge & Isler); die spezifischen Gewichte sind bezogen auf Wasser 
von 4° und luftleeren Raum. 


EEE 


SG. [Grade Bé.) % SO, | %o H,S0,| SG. | Grade Beé.| % S03 | % Hy80, 


25,5 | 23,84 | 29,21 


#0001 270 0,07 | 0,09 || 1,215 

1,005 | 0,7 | 0,68 | 0,83 | 1,220 | 26,0 | 24'36 | 20'84 
ROLOS ie feeds fh 57 | 1225 | 264 | 94.88 | 30.48 
Oi oe eee Males Po 2.30 | 1230 | 26,9. | 2539 | 31.11 
1,020) 2%") 2.47 | 3,08 || 1,285 | 27.4 | 25-88 | 31:70 
1,025 | 3,4 | 3,07 | 3,76 | 1,240 | 279 | 2635 | 32.98 
1,030 | 4,1 | 3,67 | 4,49 | 1,245 | 284 | 2683 | 39/86 
1,085 | 4,7 | 4,27 | 5,28 | 1,250 | 288 | 27.99 | 33.43 
1,040 | 54 | 4,87 | 5,96 | 1,255 | 293 | 97.76 | 34.00 
1,045 | 6,0 | 5,45 | 6,67 | 1,260 | 29,7 | 9899 | 34:57 
10504. 76,7 7 6.02 1 °¥.87 | 1,965 | 30,9' | 98.69 | 35.14 
1,055 | 7,4 | 659 | 807 | 1,270 | 30,6 | 29.15 | 35,71 
PO ere OMe 1B) eS7% af 275.) 81,1 |-39.60. |-36.99 
1,065 | 8,7 | 7,73 | 9,47 || 1,280 | 31,5 | 30.10 | 36.87 
1,070 | 9,4 | 832 | 10,19 | 1,285 | 320 | 30.57 | 37.45 
1,075 | 10,0 | 890 | 10,90 | 1,290 | 324 | 31.04 | 38.03 
1,080 | 10,6 | 9,47 | 11,60 | 1,295 | 32,8 | 31.52 | 38.61 
1,085 |~11,2 | 10,04 | 12,30 || 1,300 | 33,3 | 31,99 | 39,19 
1,090 | 11,9 | 10,60 | 12,99 | 1,305 | 33,7 | 32.46 | 39.77 


1,095 | 12,4 | 11,16 | 13,67 | 1,310 | 342 | 32.94 | 40.35 
1,100 | 13,0 | 11,71 | 14,35 || 1,315 | 34,6 | 33.41 | 40.93 
151057) 018-6 4 12,27 | 15,03. || 1390 | 35.0 | 33.88 | 41.50 
1,110 | 14,2 | 12,82 | 15,71.]) 1,825 | 35,4 | $4.85 | 42.08 
1,115 | 14,9 | 13,86 | 16,36 | 1,380 | 35,8 | 34,80 | 42.66 
1,120 | 15,4 | 13,89 | 17,01 | 1,385 | 36,2 | 35,27 | 43,20 
1,125 | 16,0 | 14,42 | 17,66 | 1,340 | 366 | 35,71 | 43,74 
1,130 | 16,5 | 1495 | 18,81 | 1,345 | 37,0 | 36,14 | 44,28 
1185 | 17,1 | 15,48 | 18,96 || 1,350 | 37,4 | 36.58 | 44.99 
4140 | 17,7 | 16,01 | 19,61 || 1,255. | 87.8 | -37,02-| 45,35 
1,145 | 183 | 16,54 | 20,26 | 1,360 | 382 | 37,45 | 45,88 
1,150 | 188 | 17,07 | 20,91 || 1,365 | 38,6 | 37,89 | 46,41 
1,155 | 19,3 | 17,59 | 21,55 || 1,370 | 39,0 | 38,82 | 46,94 
1,160 | 19,8 | 18,11 | 22,19 | 1,375 | 30,4-| 38,75. | 47,47 
1465 | 203 | 1864 | 22.33 | 1,380 | 39,8 | 39,18 | 48.00 
1,170 | 20,9 | 19,16 | 23,47 | 1,385 | 40,1 | 39,62 | 48,53 
1,175 | 21,4 | 19,69 | 24,12 | 1,390 | 40,5 | 40,05 | 49,06 
1,180 | 220 | 20,21 | 24,76 | 1,895 | 40,8 | 40,48 | 49,59 
1,185 | 22.5 | 20,73 | 25,40 | 1,400 | 41,2 | 40,91 | 50,11 
1,190 | 23,0 | 21,26 | 26,04 | 1,405 | 41,6 | 41,33 | 50,63 
1,195 | 23,5 | 21,78 | 2668 | 1,410 | 42.0 | 41,76 | 51,15 
1,200 | 24,0 | 22.30 | 27,32 | 1,415 | 42,3 | 4217 | 51,66 
1,205 | 245 | 2282 | 27,95 || 1420 | 42.7 | 4257 | 52,15 
1,210 | 25.0 | 2333 | 28.58 || 1,425 | 431 | 42,96 | 52,63 


154 IV. Die spezifischen Gewichte 
SG. |GradeB&| % SO, |% H)S0,| SG. |GradeBé.| %o 80, |% Hy80, 
1,480 | 48,4 | 43,36 | 53,11 | 1,665 Digl 60,46 | 74,07 
1,435, "43382 (AS 75. | 53,59 WW 1,670 57,9 60,82 | 74,51 
1440 | 44,1 | 4474 | 54,07 | 1,675 58,2 61,20 | 74,97 
1,445 | 44,4 |) 44,53 | 54,55 | 1,680 58,4 61,57 | 75,42 
15450. | 44,8 | 44,92 | 55,03 || 1,685 58,7 61,93 | 75,86 
1,455 | 45,1 | 45,31 | 55,50 || 1,690 58,9 62,29 | 76,30 
1,460 | 45,4 | 45,69 | 55,97 |) 1,695 59,2 62,64 | 76,73 
1,465 | 45,8 | 46,07 | 56,43 | 1,700 59,5 65,00 Sigal dake. 
1,470 | 461. | 46,45 | 56,90 || ,1,705 59,7 63,35 | 77,60 
i475 | 46,4 | 46,83 | 57,37 |) dev 10 60,0 63,70 | 78,04 
1,480 | 46,8 | 47,21 | 57,83 |) 1,715 60,2 64,07 | 78,48 
1,485 | 47,1 | 47,57 | 58,28 || 1,720 60,4 64,43 | 78,92 
1,490 | 47,4 | 47,95 | 58,74 || 1,725 60,6 64,78 | 79,36 
1,495 | 47,8 | 48,84 | 59,22 || 1,730 60,9 65,14 | 79,80 
1500") 48,1) |. 48,738 42-59. 70- W1735 61,1 65,50 | 80,24 
1,505 | 48,4 | 49,12 | 60,18 || 1,740 61,4 65,86 | 80,68 
1,510 | 48,7 | 49.51 | 60,65 || 1,745 61,6 66,22 | 81,12 
1,515 | 49,0 | 49,89 | 61,12 | 1,750 61,8 66,58 | 81,56 
1,520 | 49,4 | 50,28 | 61,59 || 1,755 62,1 66,94 | 82,00 
1,525 | 49,7 | 50,66 | 62,06 | 1,760 62,3 67,30 | 82,44 
15530>) 50,0) |) 51,04 +) 62,53" I) 1,765 62,5 67,65 | 82,88 
df9502 | 40,3 3 o1e43 1) 63,00 I) 1770 62,8 68,02 | 83,32 
1040 550.6, ole Gao fe 1775 63,0 68,49 | 83,90 
1,045. | 50,9 |) 52,12 (263,85 |. 1,780 63,2 68,98 | 84,50 
1,550 | 51,2 |.52,46 | 64,26 | 1,785 63,5 69,47 | 85,10 
1,555.4) volo | 02,79> 1204.06 || 1790 63,7 69,96 | 85,70 
L50071- OL.) Odd 2s 160,08 Wiley O5 64,0 70,45 | 86,30 
1,565 | 52,1 | 53,46 | 65,49 || 1,800 64,2 70,94 | 86,90 
1510 Oh S24) 538.80 65.90 1 S805 64,4 71,50 | 87,60 
Lote | a2 ) o418-—) 66.30 We d810 64,6 72,08 | 88,30 
1,580 | 53,0 | 54,46 | 66,71 |) 1,815 64,8 72,69 | 89,05 
1,585. | 53,3, |) 54,80 | 67,13 | 1,820 65,0 73,51 | 90,05 
15500 108,60 Fle, Le Oro W cleat — 73,63 | 90,20 
1,595) “580° 155,55 168,05 7] 1822 65,1 73,80 | 90,40 
T3600) 041 155,93 1-68.58 Wl e8os asa 73,96 | 90,60 
1,605 | 54,4 | 56,30 | 68,97 || 1,824 65,2 74,12 | 90,80 
1,610 | 54,7 | 56,68 | 69,43 | 1,825 — 74,29 | 91,00 
1,615 | 55,0 | 57,05 | 69,89 || 1,826 65,3 74,49 | 91,25 
1,620 } 95,2 | 957,40. | 70,32) ||, 15827 — 74,69 | 91,50 
1625 “leo. O1.fo ol (0,742 esas 65,4 74,86 | 91,70 
1,630 | 55,8 | 58,09 | 71,16. | 1,829 — 75,03 | 91,90 
15630 | °56,0-| 58,431 7157-1 1,830 -- 75,29 91 92710 
1,640 | 563°! 58,77 |. 71,99 |) 1.831 65,5 79,35 | 92,30 
1,645) 96,6. | 59,10 ||, 72,40 1) 1.832 — 75,03 | 92,52 
1,650 } 96,9 59,45 | 72,82 | 1,833 65,6 75,72 | 92,75 
1 655° 457.1) | 00,78 i Ve0s i= | sed = 75,96 | 93,05 
1660 4 74 |) 60 11 73.64) 3s 65,7 76,27 | 93,48 


verschiedener unorganischer Gase und Flissigkeiten. 


Ee 


SG. |Grade Bé.) %oSO3 |% HyS04] SG. | Grade Bé. */o SO3 | %/o HoSO,g 
1,836 — 76,57 | 93,80 || 1,8410 — 79,76 | 97,70 
1,837 — 76,90 | 94,20 || 1,8415 a 80,16 | 98,20 
1,838 65,8 77,23 | 94,60 || 1,8400 = 80,57 | 98,70 
1,839 — 77,55 | 95,00 || 1,8400 — 80,98 | 99,20 
1,840 65,9 78,04 | 95,60 | 1,8395 = S118 | 99,45 
1,8405 — 78,33 | 95,95 | 1,8390 oa 81,39 | 99,70 
1,8415 — 79,19 | 97,00 | 1,8385 a 81,59 | 99,95 

*) I, 641 f. 


Hochst konzentrirte Schwefelsiure?) 
(mach Lunge und Naef) bei 15° 
nnn nnn ee 


°Jo HoSO,4 Vol.-Gew. Grade Bé. lo HoSO4 Vol.-Gew. Grade Bé. 
90 1,8185 65,1 *95,97 1,8406 

*90,20 1,8195 96 1,8406 66 
oi 1,8241 65,4 o7 1,8410 

*91,48 1,8271 #0760 1,8413 
92 1,8294 65,6 98 1,8412 

*92,83 1,8334 *98 39 1,8406 
93 1,8339 65,8 *98 66 1,8409 
94 1,8372 65,9 oh) 1,84038 

*94 84 1,8387 *99,47 1,8395 
95 1,8390 66,0 *100,00 1,8384 


Anmerkung. Die mit * bezeichneten Werthe sind direkt beobachtet, die 
anderen interpolirt. 


1) T, 642 f 


Rauchende Schwefelsiure!). 
(Gehalt an SO3 nach Gnehm.) 
a a a EE YE SU EZ ESE CE PE SS SS SES ORCI SEDO 


Das Vitriolél ent- Das Vitriolédl ent- 
Durch Titriren halt Prozente Durch Titriren halt Prozente 
gefunden S03 gefunden SO; 
HyS0, S03 H S80, S03 
81,6326 100 0 83,1020 92 8 
81,8163 99 it 83,2857 91 0) 
82,0000 98 2 83,4693 90 10 
82,1836 97 33 83,6530 89 11 
82,3674 96 4. 83,8367 88 12 
82,5510 95 15) 84,0204 87 13 
82,7346 94 6 84,2040 86 14 
82,9183 93 7 84,3877 85 15 


156 1V. Die spezifischen Gewichte 


SS A SS TB ST ST ST SS EE 


Das Vitriolédl ent- Das Vitriol6l ent- 
Durch Titriren halt Prozente Durch Titriren halt Prozente 
gefunden SO; |_————_—_————_|| gefunden 80, |~-————7~————_ 
H)SO, S03 HySO,4 S03 
84,5714 84 16 92,4093 4] 59 
84,7551 83 17 92,6530 4() 60 
84.9387 82 18 92,8367 39 61 
85,1224 81 19 93,0204 38 62 
85,3061 80 20 93,2040 Bit 63 
85,4897 79 21 93,3877 36 64 
85,6734 78 22, i 93,5714 BND) 65 
85,8571 77 23 93,7551 34. 66 
86,0408 76 24 93,9387 33 67 
86,2244 75 25 94,1224 32 68 
86,4081 74 26 94,3061 BL 69 
86,5918 GS 27 94,4897 30 70 
86,7755 72 28 94,6734 29 71 
86,9591 ral 29 94,8571 28 12 
87,1428 70 30 95,0408 27 i 
87,3265 69 ell 95,2244 26 74 
87,5102 68 32 95,4081 25 CS 
87,6988 67 393 95,5918 24 76 
87,8775 66 34 95,7755 23 ad 
88,0612 65 35 95,9591 22: 78 
88,2448 64 36 96,1428 21 79 
88,4285 63 87 96,3265 20 80 
88,6122 62 38 96,5102 19 81 
88,7959 61 39 96,6938 18 82 
88,9795 60 40 96,8775 Ly 83 
89,1632 509 41 97,0612 16 84 
89,3469 58 42, 97,2448 105) 85 
89,5306 57 43 97,4285 14 86 
89,7142 56 44 97,6122 13 87 
89,8979 SS) 45 97,7959 12 88 
90,0816 54 46 97,9795 i 89 
90,2653 53 47 98,1632 10 90 
90,4489 52 48 98,3469 9 91 
90,6326 51 49 98,5306 8 92 
90,8163 50 50 98,7142 7 93 
91,0000 49 51 93,8979 6 94 
91,1836 48 52 99,0816 5 95 
91,3673 47 53 99,2653 4 96 
91,5510 46 54 99,4489 3 97 
91,7346 45 oD 99,6326 2 98 
91,9183 44 56 99,8163 1 99 
92,1020 43 57 100,0000 0 100 
92,2857 42 58 


) I, 648. 


verschiedener unorganischer Gase und Fliissigkeiten. 157 

Schweflige Saure!) 
(Gehalt an Schwefligsiureanhydrid, bei 15,5° und 760 mm Druck). 
| Tes 
SG. lo SOg SG. Fy SOg SG. lo SOg 
1,0051 i 1,0302 6 1,0504. 10 
1,0102 2 1,0352 7 1,0554 iat 
1,0152 2 1,0402 8 1,0605 12 
1,0202 4 1.0453 9 1,0656 ilies 
1,0252 5 


*) Giles und Schearer, Journal Soc. Chem. Indus 
R. 458; interpolirt durch Gerlach, Fr., 


Wolframsiure!) 


27, 298 f.; vel. 1, 623. 


try, 4, 303 u. B. 1885, 


bez 1'7,5°. 
sn nt RC as a a ON 8 
SG. % WOs SG. %% WOs SG. fo WO3 
1,0000 0 1,1787 17 1,4356 34 
1,0091 1 1,1912 18 1,4540 35 
1,0183 2 1,2041 19 1,4729 36 
1,0277 3 1,2172 20 1,4922 37 
1,0372 4 1.2306 1 1,5119 38 
1,0469 5 12444 29 1,5321 39 
1,0568 6 1,2584 23 1,5527 40 
1,0668 7 1,2727 24 1,5738 41 
1,0770 8 1,2873 25 1,5954 42 
1,0874 9 1,3023 26 1,6175 43 
1,0980 10 13177 27 1,6400 4d. 
1,1089 11 1,3334 28 1,6630 45 
1,1199 12 1,3495 29 1,6866 46 
1,1312 13 1,3660 30 1,7107 47 
1,1427 14 1,3828 31 1,7352 48 
1,1544 15 1,4000 32 1,7603 49 
1,1665 16 1,4176 33 1,7860 50 


Sy ErAZi B1G.£. 


2. Spezifisches Gewicht und Prozentgehalt wasseriger Lésungen von Basen. 


Ammoniak?) 
(Tabelle von Carius) bei 14°. 

SG. °lo NH3 SG. lo NH3 SG. lo NH 
0,8844 36,0 0,8856 30,4 0,8868 34,8 
0,8848 39,8 0,8860 30,2 0,8872 34,6 
0,8852 35,6 0,8864 35,0 0,8877 34,4 


158 IV. Die spezifischen Gewichte 

SG. 9 NH; SG. > NHs SG. | °/) NHg 
0,8881 04,2 oad 24,8 0,9400 15,4 
0,8885 34,0 0,9116 24,6 0,9407 15,2 
0,8889 30,0 0,9122 24,4 0,9414 15,0 
0,8894 30,6 0,9127 24,2 0,9420 14,8 
0,8898 One 0,9133 24,0 0,9427 14,6 
0,8903 ao,2 OO tao 2550 0,94384 14,4 
0,8907 35,0 0,9145 23,6 0,9441 14,2 
0,8911 32,8 0,9150 23,4 0,9449 14,0 
0,8916 32,6 0,9156 23,2 0,9456 13,8 
0,8920 32,4 0,9162 23,0 0,9463 13,6 
0,8925 32,2 0,9168 22,8 0,9470 13,4 
0,8929 32,0 OLT# 22,6 0,9477 13,2 
0,8934 31,8 0,9180 22,4 0,9484 13,0 
0,8938 31,6 0,9185 22,2 0,9491 12,8 
0,8943 31,4 0,9191 22,0 0,9498 12,6 
0,8948 31,2 0,9197 21,8 0,9505 12,4 
0,8953 o1,0 0,9203 21,6 0,9512 12,2 
0,8957 30,8 0,9209 21,4 0,9520 12,0 
0,8962 30,6 0,9215 21,2 0,9527 11,8 
0,8967 30,4 0,9221 21,0 0,9534 11,6 
0,8971 30,2 0,9227 20,8 0,9542 11,4 
0,8976 30,0 0,9233 20,6 0,9549 11,2 
0,8981 29,8 0,9239 20,4 0,9556 11,0 
0,8986 29,6 0,9245 20,2 0,9563 10,8 
0,8991 2954 0,9251 20,0 0,9571 10,6 
0,8996 29,2 0,9257 19:8 0,9578 10,4 
0,9001 29,0 0,9264 LONG 0,9586 10,2 
0,9006 28,8 0,9271 19,4 0,9593 10,0 
0,9011 28,6 0,9277 19,2 0,9601 9,8 
0,9016 28,4 0,9283 19,0 0,9608 9,6 
0,9021 28,2 0,9289 18,8 0,9616 9,4 
0,9026 28,0 0,9296 18,6 0,9623 9,2 
0,9031 27,8 0,9302 18,4 0,9631 9,0 
0,9036 27,6 0,9308 18,2 0,9639 8,8 
0,9041 27,4 0,9314 18,0 0,9647 8,6 
0,9047 27,2 0,9321 Wipe: 0,9654 8,4 
0,9052 27,0 0,9327 15,6 0,9662 8,2 
0,9057 26,8 0;9333 17,4 0,9670 8,0 
0,9063 26,6 0,9340 17,2 0,9677 fee 
0,9068 26,4 0,9347 17,0 0,9685 7,6 
0,9073 26,2 0,9353 16,8 0,9693 Fie? 
0,9078 26,0 0,9360 16,6 0,9701 7,2 
0,9083 25,8 0,9366 16,4 0,9709 7,0 
0,9089 25,6 0,9373 16,2 0,9717 6,8 
0,9094 25,4 0,9380 16,0 0,9725 6,6 
0,9100 25,2 0,9386 15,8 0,9733 6,4 
0,9106 25,0 0,9393 15,6 0,9741 6,2 
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errr er seer eee 


SG. %o NH SG. % NH SG. %o NH 
0,9749 6,0 0,9831 4,0 0,9915 2.0 
0,9757 5,8 0.9839 3,8 0,9924 1,8 
0,9765 5.6 0,9847 3,6 0,9932 1,6 
0,9773 54 0.9855 3,4 0,9941 1,4 
0,9781 52 0,9863 3,2 0,9950 1,2 
0,9790 5,0 0,9873 3,0 0,9959 1,0 
0,9799 4,8 0,9882 ae 0,9967 0,8 
0,9807 4.6 0,9890 2.6 0,9975 0,6 
0,9815 4,4 0,9899 2.4 0,9983 0,4 
6,9823 4,2 0,9907 2,2 F999 1 0,2 

) Ila, 23 f. 
Ammoniak!) 


(Tabelle von Grtineberg) bei 15°. 


SG. % NH; SG. %% NH, Sc. % NHg 
0,880 35,50 0,925 19,80 0,970 7,05 
0,885 33,40 0,930 18,35 0,975 5,75 
0,890 31,40 0,985 16,90 0,980 4,50 
0,895 29,50 0,940 15,45 0,985 3,30 
0,900 27,70 0,945 14,00 0,990 2,15 
0,905 26,00 0,950 12,60 0,995 1,05 
0,910 24,40 0,955 11,20 1,000 0,00 
0,915 22,85 0,960 9,80 
0,920 21,30 0,965 8,40 

1) Ia, 25. 
Ammoniak?) 


(Tabelle von Lunge und Wiernick) bei 15°. 


oe eR i eT 
ie Korrek- aire Korrek- 
NH 2 5 NH : fA 
SG. °lo NH 3 tion fiir SG. Pou NEEE AS mies Lit er | tion fiir 
Mei ise | tl" ante) pee 
0,882 | 34,95 | 3083 |0,00065| 0,896 | 29,69 | 266,0 |0,00059 
0,884 | 34,10 | 301,4 |0,00064) 0,898 | 29,01 260,5 | 0,00058 
0,886 | 33,25 | 2946 |0,00063)| 0,900 | 28,83 | 255,0 | 0,00057 
0,888 | 32,50 | 288,6 |0,00062|| 0,902 | 27,65 | 249,4 | 0,00056 
0,890 | 31,75 | 282,6 |0,00061| 0,904 | 26,98 | 243,9 |0,00055 
0,892 | 31,05 | 277,0 |0,00060) 0,906 | 26,31. | 238.3 | 0,00054 
0,894 | 30,37 | 271,5 |0,00060| 0,908 | 25,65 | 2382,9 |0,00053 
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PN ee A a at le a A 
gee Korrek- F ra Korrek- 
SG. % NH3 “ai Tiler tion ne SG. /o NH3 pro lier tion He 
bei 15° bei 15° 
0,910 | 24,99 | 227,4 |0,00052] 0,956 | 11,03 105,4 | 0,00031 
O92 een 221,9 |0,00051) 0,958 | 10,47 100,38 | 0,00030 
0,914 | 23,68 | 216,3 | 0,00050| 0,960 9,91 95,1 |0,00029 
OOo eze0a | 210.9 1000049 0,062 9,35 89,9 | 0,00028 
0,918 | 22,39 205,6 |0,00048] 0,964 8,84 85,2 |0,00027 
O20 21,70 200,1 | 0,00047| 0,966 8,33 80,5 | 0,00026 
0,922 | 21,12 194,7 | 0,00046| 0,968 7,82 75,7 |0,00026 
0,924 | 20,49 189,3 | 0,00045)°_0,970 (on 70,9 | 0,00025 
C9269) 19.37 184,2 |0,00044|| 0,972 6,80 66,1 | 0,00025 
Oro 20 aL o,co 178,6 |0,00043) 0,974 6,30 61,4 | 0,00024 
020309) 551.3, 64. 173,4 |0,00042|| 0,976 5,80 56,6 | 0,00024 
05932 7) 8.03 168,1 | 0,00042) 0,978 5,30 51,8 | 0,00023 
O98e 7,42 162,7 | 0,00041| 0,980 4,80 47,0 |0,000238 
0,936 | 16,82 157,4 |0,00041)) 0,982 4,30 42,2 | 0,00022 
0,988 | 16,22 152,1 |0,00040| 0,984 3,80 37,4 |0,00022 
O9407) S15..08 146,9 | 0,00039] 0,986 3,30 32,5 |0,00021 
0,942 | 15,04 | 141,7 | 0,00038 | 0,988 2,80 27,7 |0,00021 
0,944 | 14,46 136,5 | 0,00087) 0,990 2,01 22,9 |0,00020 
0,946 | 13,88 131,38 |0,00036| 0,992 1,84 18,2 |0,00020 
0,948 | 13,31 126,2 |0,00035)) 0,994 1.37 13,6 | 0,00019 
0,950 | 12,74 121,0 |0,00034) 0,996 0,91 9,1 |0,00019 
O 92h 1217 115,9 |0,00033] 0,998 0,45 4.5 |0,00018 
0,954 | 11,60 110,7 ;0,00032)| 1,000 0,00 0,0 |0,00018 
) Ta, 25. 
Ammoniak}) 
(Tabelle von Otto) bei 16°. 
SG. % NH; SG. ‘o NB; | 8G. % NH; 
| 
0,9517 12,000 0,9574 10,500 0,9636 8,875 
0,9521 11,875 0,9578 10,375 0,9641 8,750 
0,9526 11,750 0,9583 10,250 0,9645 8,625 
0,9531 11,625 0,9588 10,125 0,9650 8,500 
0,9586 11,500 0,9593 10,000 0,9654 8,375 
0,9540 I1,o¢o 0,9597 9,875 0,9659 8,250 
0,9545 11,250 0,9602 9,750 0,9664 8,125 
0,9550 11,125 0,9607 9,625 0,9669 8,000 
0,9555 11,000 0,9612 9,500 0,9673 7,875 
0,9556 10,950 0,9616 9,375 0,9678 7,750 
0,9559 10,875 0,9621 9,250 0,9683 7,625 
0,9564 10,750 0,9626 9,125 0,9688 7,500 
0,9569 10,625 0,9631 9,000 0,9692 1,379 
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SG. lo SG. % 
0,9697 7,250 0.9730 6,375 0,9759 5,625 
0,9702 7,125 0,9735 6,250 0,9764 | 5.500 
0,9707 7,000 0,9740 6,125 0,9768 5,375 
0.9711 6,875 0,9745 6,000 0,9773 5,250 
0,9716 6,750 0,9749 5,875 0,9778 5,125 
0,9721 6,625 0,9754 5,750 0,9783 5,000 
0,9726 6,500 
yelaseo3. 
Kalilauge!) 
bei 15°, 
Prozent- Prozent- ~ 
gehalt der KO KOH gehalt der KO KOH 
Lésung Lésung 
a 1,010 1,009 32 1,385 L311 
2 1,020 LOT 30 1,403 1,324 
3 1,030 1,025 34 1,418 1,336 
4 1,039 iFC33 390 1,431 1,349 
i) 1,048 1,041 36 1,455 1,361 
6 1,058 1,049 37 1,460 1,374 
f: 1,068 1,058 38 ATS 1,387 
8 1,078 1,065 39 1,490 1,400 
=. 1,089 1,074 40 1,504 1,411 
10 1,099 1,083 4] 1,522 1,425 
Bt 1,110 1,092 42 1,539 1,438 
12 1,121 1,110(?) 43 1,564(2) 1,450 
13 1,182 ial Ad 17.0 1,462 
14 1,143 1,119 Ad 1,584 a2 
15 1,154 1,128 46 1,600 1,488 
16 1,166 1.137 AT L615 1,499 
17 1,178 1,146 48 1,630 dott 
18 1,190 1,155 Ag 1,645 1,527 
19 1,202 1,166 50 1,660 1,539 
20 P15 cel VG 51 1,676 1,552 
21 1,230 1,188 52 1,690 1,565 
22 1,242 1,198 53 L705 1,578 
23 1,256 1,209 54 1,720 1,590 
24 1,270 1,220 55 1,733 1,604 
25 1,285 1,230 56 1,746 1,618 
26 1,300 1,241 57 1,762 1,630 
27 1,312 1,252 58 1,780 Gant 
28 1,326 1,264 59 1,795 1,655 
29 1,340 1,278 60 1,810 1,667 
30 1,355 1,288 65 — 1,729 
31 1,370 1,300 70 — 1,790 
)) ide), ee 


v. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 


& 


eee 


IV. Die spezifischen Gewichte 


Kalilauge’) 
(Tabelle von Pickering) bei 15°. 


Prozent- Prozent- Prozent- 
gehalt F 8G. gehalt 8G. gehalt 8G. 
0 0,99918 18 1,16875 36 1,35485 
1 1,00834 19 1,17855 Od 1,36586 
2 ROL o2 20 1,18839 38 1,37686 
2 1,02671 21 1,19837 39 1,38798 
4 1,03593 22 1,20834 40 1,39906 
5 104507 23 “1,21838 Al 1,41025 
6 1,05443 24 1,22849 42 1,42150 
Hf 1,06371 25 1,23866 43 1,43289 
8 1,07302 26 1,24888 44 1,44429 
9 1,08240 par 1,25918 45 1,45577 
10 1,09183 28 1,26954 46 1,46733 
dt. 1,10127 29 1,27997 AT 1,47896 
12 1,11076 30 1,29046 48 1,49067 
13 1,12031 Bal 1,30102 4g 1,50245 
14 1,12991 ape 1,31166 50 1,51430 
15 1,13995 33 1,32236 Dd 1,52622 
16 1,14925 34 1.33313 By 1,53822 
ihe 1,15898 35 1,34396 
1) IIb, 12. 
Natronlauge?) 


(Tabelle von Schiff und von Gerlach) bei 15°. 


Jo NayO NaOH fo NayO NaOH 
1 1,015 1,012 17 1,245 1,192 
2 1,020 1,023 18 1,258 1,202 
5 1,043 1,035 19 1,270 1,213 
4 1,058 1,046 20 1,285 1,225 
5 1,074 1,059 21 1,300 1,236 
6 1,089 1,070 29 1,315 1,247 
7 1,104 1,081 23 1,329 1,258 
8 1,119 1,092 24 1,341 1,269 
9 1,132 1,103 25 1,355 1,279 

10 1,145 1,115 26 1,369 1,290 

ae 1,160 1,126 27 1,381 1,300 

12 1,175 1,137 28 1,395 1,310 

13 1,190 1,148 29 1,410 1,321 

14 1,203 1,159 30 1,422 1,332 

15 1,219 1,170 81 1,438 1,343 

16 1,233 1,181 39 1,450 1,351 


verschiedener unorganischer Gase und Flissigkeiten. 


Mo Na,O NaOH 0/y NayO NaOH 
33 1,462 1,363 AT 1,650 1,508 
34 1,475 1,374 48 1,663 1,519 
35 1,488 1,384 49 1,678 1,529 
3 1,500 1,395 50 1,690 1,540 
3 1,515 1,405 51 1,705 1,550 
38 1,530 1,415 52 1,719 1,560 
39 1,543 1,426 53 1,730 1,570 
40 1,558 1,437 54 1,745 1,580 
41 1,570 1,447 55 1,760 1,591 
42 1,583 1,456 56 1,770 1,601 
43 1,597 1,468 57 1,785 1,611 
44 1,610 1,478 58 1,800 1,622 
45 1,628 1,488 59 1,815 1,633 
46 1,637 1,499 60 1,830 1,643 
) Ub, 118. 
Natronlauge?) 


(Tabelle von Pickering) bei 15°. 


EL LE 
[eae 


Prozent- Prozent- Prozent- 
gehalt an SG. gehalt an SG. gehalt an SG. 
NaOH NaOH NaOH 
0 0,99918 17 1,18871 34 1,37345 
1 1,01061 18 1;19978 30 1,58381 
2 1,02192 Bs, 1,21086 36 1,39409 
3 1,03311 20 1,22193 3” 1,40428 
4 1,04432 21 1,23306 38 1,41436 
5 1,05546 22 1,24412 39 1,42435 
6 1,06660 23 1,25513 40) 1,43430 
7 1,07773 24 1,26609 41 144416 
8 1,08886 25 1,27706 42 1,45393 
9 1,09997 26 1,28799 43 1,46362 
10 1,11107 27 1,29888 4d. 1,47325 
11 1,12216 28 1,50971 45 1,48285 
12 1,18325 29 1,32050 46 1,49241 
13 1,14435 30 1,33121 47 1,50193 
14 1,15545 dl 1,34188 48 1,51141 
15 1,16654 39 1,35247 49 1,52087 
16 1,17762 Do 1,36299 50 1,53028 


1) IIb, 119. 
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3. Spezifisches Gewicht und Prozentgehalt wasseriger Lésungen von Salzen. 


Aluminiumchlorid?) 


*) TI, 105. 


bei 15°. 

SG. fo AloCle SG. %o AloCle SG. %9 AloCle 
1,00721 1 1,11248 15 1,23310 29 
1,01443 2 1,12073 16 1,24219 30 
1,02164 5) 1,12897 17 1,25184 31 
1,02885 4 1,13721 18 1,26149 32 
1,03603 5) 1,14545 |. 19 1,27115 30 
1,04353 6 1,15370 20 1,28080 34 
1,05099 7 1,16231 21 1,29046 35 
1,05845 8 1,17092 22 1,30066 36 
1,06591 WY) 1,17953 23 1,31086 37 
1,07337 10 1,18815 24 1,32106 38 
1,08120 ie 1,19676 25 1,33126 39 
1,08902 12 1,20584 26 1,34146 40 
1,09684 13 1,21493 27 1,85224 ’ Al 
1,10466 14 1,22406 28 1,35359 41,126 

1) TIL, 93. 
Aluminiumsulfat?) 
bei 15°. 

SG. fo Alg(SO4)3 SG. °lo Alo(SO,)3 SG. fo Alo(SO4)3 
1,0170 il 1,1071 10 1,1876 18 
1,0270 2 1,1171 11 1,1971 19 
1,0370 3 1,1270 12 1,2074 20 
1,0470 4 1,1369 13 1,2168 21 
1,0569 5) 1,1467 14 1,2274 22 
1,0670 6 1,1574 15 1,2375 23 
1,0768 7 1,1668 16 1,2473 24 
1,0870 8 1,1770 iby 1,2572 25 
1,0968 9 

1) II, 99; Reuss, B. 1884, 2890; Gerlach, Fr. 28, 493. 
Aluminiumammoniumsulfat’) 
(Gehalt an krystallwasserhaltigem Salze) bei 17,5°. 
SS EE SRY FS ST SE SSS ETE RAT ST PSDP SE TA OS TE TO 

SG. lo | SG. lo SG. | %lo 
1,0060 il 1,0156 5) 1,0255 5 
1,0109 2 1,0200 4 1,0305 6 
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Aluminiumkaliumsulfat}) 
(Gehalt an krystallwasserhaltigem Salze) bei 17,5°. 
II 
SG. %o SG. lo SG. Fo 
ul 
1,0049 af 1,0310 6 1,0523 10 
1,0100 2 1,0362 fe 1,0578 11 
1,0152 3 1,0415 8 1,06385 12 
1,0205 4 1,0469 ) 1,0690 13 
1,0258 5 
) I, 108; Gerlach, Fr. 27, 308. 
Ammoniumbromid?) 
bei 15°. 

SG. | % NH,Br SG. % NH4Br SG. % NEBr 
1,0326 5) 1,0960 15 1,1921 30 
1,0652 10 1,1285 20 1,2920 41,09 

) IIb, 258. 
Ammoniumchlorid?) 
bei 15°. 

SG. | %% NH,Cl | SG. %% NH,Cl SG. % NH,Cl 
1,00316 1 1,03081 10 1,05648 i 
1,00632 2 1,03370 ua! 1,05929 20 
1,00948 3 1,03658 12 1,06204 21 
1,01264 4 1,03947 13 1,06479 22 
1,01580 5 1,04325 14 1,06754 23 
1,01880 6 1,04524 15 1,07029 24 
1,02180 7 1,04805 16 1,07304 25 
1,02481 8 1,05086 iy 1,07375 26 
1,02781 4) 1,05367 18 


1) Ilb, 254; Gerlach, Fr. 8, 281. 


Ammoniumjodid') 


bei 18°. 
sa. | % NHJ SG. | Jo NHyJ SG. | % NEyJ 
1,0652 10 1,2260 30 1,4415 50 
1,1397 20 1,3260 40 


1) Fr. 28, 470. 
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Ammoniumkarbonat}) 
(kaufliches, Gehalt an wasserfreiem Salz) bei 12°. 


SG. Oy SG. Oo sg. |S. % 
1,005 ikea 1,055 16,16 1,105 31,77 
1,010 3,18 1,060 Li 70 L110 33,45 
1.015 4.66 1.065 19:18 L115 35,08 
1.020 6.04 1.070 20,70 1.120 36,88 
1,025 7,49 1,075 22,25 Tet25 30,11 
1,030 3°98 1080 |. 23:78 1130 40.34 
1,035 10,35 1,085 25,01 1,135 42,20 
1,040 11,86 1,090 26,82 1,140 44,29 
1.045 13.36 11095 98°33 1144 44°90 
1.050 14.33 1/100 29°93 

) Ub, 282. 
Ammoniumnitrat!) 
bei 17,5°. 

SG. ° NHjNOs SG. % NHNO3 SG. %/) NH,NOg 
1,0425 10 1,1790 40 1,305 | gesittigte 
1/0860 20) 1.2300 50 Lésung 
lS ho) 30 1,2835 60 . 

2) Ute, ee, BE 
Ammoniumsulfat?) 
bei 15°, 
%o O/o Oo 
S|) qunyso, | 8% | avap,so, | 8% | are s0, 


1,0080 1,3013 || 1,0439 7,3305 |) 1,0990 16,510 
1,0156 | 2.5690 || 1,0507 8.4490 | 1,1243 20,866 
1,0230 | 3.8046 || 1,0574 95405 | 1,1678 28.342 
1,0300 | 5,0096 || 1,0638 | 10,607 1,2046 34,527 
1,0871 6,1845 |) 1,0700 | 11,649 1,2336 | 39,730 


1) Fr. 28, 499. 
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Baryumbromid?) 
bei 19,5°. 

SG. % BaBro SG. % BaBro SG. % BaBrg 
1,045 5 1,262 25 1,580 45 
1,092 10 1,329 30 1,685 50 
1a 15 1,405 BY) 1,800 55 
1,201 20 1,485 4() 

all bee soos 
Baryumchlorid’) 
(Tabelle von Schiff) bei 21,5°. 
SG. BaCly+2 H»0 BaCly SG. BaClo+2 H,0 BaCly 
%o %o %o %o 
1,0073 1 0,853 1,1302 16 13,641 
1,0147 2 1,705 1,1394 17 14,494 
1,0222 3) 2,508 1,1488 18 15,346 
1,0298 4 3,410 1,1584 19 16,199 
1,0374 % 4,263 1,16838 20 17,051 
1,0452 6 5,115 1,1783 21 17,904. 
1,0530 i 5,968 1,1884 22 18,756 
1,0610 8 6,821 1,1986 20 19,609 
1,0692 9 (073 1,2090 24 20,461 
1,0776 10 8,526 LOT 2 Dileol 
1,0861 ET 9,379 1,2304 26 22,166 
1,0947 We 10,231 1,2413 27 23,019 
1,1034 ibs} 11,084 1,2523 28 23,871 
1.1122 14 11,936 1,2636 29 24,724 
41,1211 LS 12,789 1,2750 30 25,577 
1) IIb, 358. 
Baryumjodid?’) 
bei 19,5°. 

SG. lo Bady SG. lo Bad SG. % Bay 
1,045 5 1,265 20 1,596 45 
1,091 10 1,333 30 1,704 50 
1,143 ey 1,412 Bo: 1,825 55 
1,201 20 1,495 4() 1,970 60 


1) IIb, 367. 
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Baryumnitrat?) 
bei 19,5°. 
ON ——————————————_— == 
lo Ba(NOs)p ce lo Ba(NOs)p SG. %l Ba(NOs)y SG. 
1 1,009 5 1,042 8 1,069 
2 L017 6 1,050 9 1,078 
5) 1,017 7 1,060 10 1,087 
4 1,034 
1) IIb, 381. 
Bleinitrat?) 
bei 17,5°. 
Se 
SG. % Pb(NOs)o SG. 0 Pb(NOs)o SG. 0 Pb(NOs)s 
1,044 5 1,200 20 1,409 35 
1,092 10 1,263 25 1,483 gesdttigte 
1,144 15 1,333 30. | Lésung 
1) Fr, 27, 283. , 
Cadmiumbromid!) 
bel 9352: 
ae 
SG. lo CadBro SG. %% CdBry SG. %% CdBry 
1,043 5 1,199 20 1,481 AQ) 
1,090 10 1,326 30 1,680 50 
) Fr. 8, 285. 
Cadmiumchlorid?) 
bei 19,5°. 
% CaCly | SG. | %o CdCly SG. | % CaCly SG. 
13 1,1068 41,1 1,3100 72,5 1,5060 
26,9 1,2106 55,8 1,4060 114,2 1,7266 
Ty Alb, AU. 
Cadmiumjodid!) 
bei 19,5°. 
% CdJo | SG. | « Cay SG. | % CdJg | SG. 
21,4 | 1,1681 | 43,7 | 1,3286 88,5 | 1,6139 


") IIb, 496. 


verschiedener unorganischer Gase und Fliissigkeiten. 169 
Cadmiumnitrat?) 
bei 17,5° 
rr 
*/o Ca(NOs)y SG. Jo Ca(NO3)9 SG. ®fo Ca(NOg)y SG. 
5 1,0528 20 1,2134 35 1,4872 
10 1,0978 25 1,2842 40 1,5372 
15 1,1516 30 1,3566 
) IIb, 501. 


Calciumbromid?) 


bei 19,5°. 
renee 
*/o CaBrg SG. % CaBro SG. %/o CaBrg SG. 
: 1,044 25 1,232 40 1,461 
10 1,089 30 1,315 45 1,549 
15 1,139 35 1,385 50 1,641 
20 1.194 
S/N oe BUN 
Calciumchlorid!) 
bei 18,38°. 
SG. CaCly+ 6 HO CaCly SG CaCly+ 6 HO CaClo 
z fo Fo ; %p fo 
1,0039 1 0,507 1,0750 18 9,121 
1,0079 2 1,014 | 1.0794 19 9.625 
1,0119 3 1,521 1,0838 20 10,1386 
1,0159 4 2,028 1,0882 21 10,6438 
1.0200 5 2.534 || 1.0997 22 11,150 
1,0241 6 3.041 | 1.0972 23 11,657 
1,0282 7 3,548 1,1017 24 12,164 
1,0323 8 4.055 1.1062 25 12.670 
1,03865 9 4,562 1,1107 26 13177 
1,0407 10 5,068 1,1153 27 13,684 
1,0449 1 5575 || 1.1199 28 14.191 
1,0491 12 6,082 1,1246 29 14,698 
1,0534 13 6.587 | 1.1292 30 15,204 
1,0577 14 7,096 1,1339 31 15,711 
1,0619 15 7,601 1,1386 382 16,218 
1,0663 16 8,107 1,1433 a3. 16,725 
1,0706 17 8,611 1,1480 34 17,232 
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gq,  |CaCh+6H,0| Cath gq,  |CaCh+6H,0] CaCl, 
% Fp elo lo 
IS Raye 35 17,738 1,2414 53 26,861 
1,1575 36 18,245 1,2465 54 27,368 
1,1622 37 18,752 1,2516 55 27,874 
1,1671 38 19,259 1,2567 56 28,381 
1,1719 39 19,766 1,2618 57 28,888 
1,1768 40 20,272 1,2669 58 29,395 
1,1816 Al 20,779 1,2721 59 29,902 
1,1865 42 21,286 1,2773 60 30,408 
eo: 43 21,793 |. 1,2825 61 30,915 
1,1963 A4 22,300 1,2877 62 31,422 
1,2012 A5 22,806 1,2929 63 31,929 
1,2062 46 23,313 1,2981 64 32,436 
1,2112 AT 23,820 1,3034 65 32,942 
1,2162 48 24,327 1,3087 66 38,449 
1,2212 49 24,834 1,3140 67 33,956 
1,2262 50 25,340 1,3193 68 34,463 
1,2312 ‘ae 25,847 1,38246 69 34,970 
1,2363 52 26,354 1,3300 70 35,476 
) sy, SOO), 
Calciumjodid?) 
bei 1935°. 
See i ee a Sat a aa tele had Mieke te Le 
lo Cady SG % Cady SG. | lo Cada | SG.’ 
5 1,044 25 1,26 A5 1,665 
10 1,09 30 1,321 50 1,78 
15 1,14 35 1,398 55 191 
20 1,198 40 1,477 
ey iL bos, 
Calciumnitrat?) 
bei 17,5°. 
content ns tt act Late orale A i i a a a ee oh 
% Ca(NOs)> SG. % Ca(NOg)y SG. % Ca(NOg)p SG. 
| 1,009 25 1,222 A5 1,447 
5 1,045 30 1,272 50 1,515 
10 1,086 35 . 1,328 55 1,587 
20 1,174 40 1,385 60 1,666 


el be ole: 
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Chromsulfate. 
a) Chromoxydsulfat +) 
bei 15°. 
a) violette Modification. 8) grie Modification. 

SG. %o Cro(SO4)3-+ 18 HO SG. %p Cro(SO4)3 + 18 HO 
1,038 6,8969 1,034 6,897 
1,075 13,291 | 1,068 13,291 
1,110 19,238 » e102 19,2388 
1,145 24,779 | 1,136 24,779 
1,178 29,957 1,168 29,957 
bold 34,804 1,316 51,464 
1,248 39,354 1,445 OieGon 
1,275 43,6384 | 1556 80,287 
1,806 47,663 

1,337 51,464 


) Fr. 28, 500 f. 


b) Doppelsalze des Chromoxydsulfates: 


Ammoniumchromalaun!) 


bei 15°. 
a SS ES SSS TEEPE 
%p Cr(SO,4)3 9g Cro(SO4)3 oo Cr9(SO,)3 
SG. + (NH,)9S0, SG. + (NH,))80, 6G + (NHj)S0, 
+ 24H,0 + 24H)0 + 24H,0 
1,044 10 1,197 40 1,384 70 
1,091 20 1,255 50 1,456 80 
1,142 30 1,317 60 1,532 90 


1) Fr. 28, 498. 


Kaliumchromalaun?) 


bei 17,5°. 

lo KySO, %lo KySO, 

. (CreS04)3 SG. » (CrpS04)3 SG. 

+ 24 H)0 + 24 HO 

a 

30 1,1274 55 1,3704 
35 1,1572 60 1,4566 
40 1,1896 65 1,5452 
ish 12359 70 1°6362 
50 1/2894 
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Hisenchlorid?!) 
(Tabelle von Schult). 
lo FeoCle SG. bei 4,8° SG. bei 9,7° SG. bei 14,6° | SG. bei 19,7° 
49,61 1,5609 Ieoays. 705 1,5540 1,5497 
41,00 1,4413 1,4387 1,4361 1,4335 
36,95 — 1,3847 1,3824 1,3800 
33,20 1,8381 1,38359 1,3339 1,3317 
24,60 1,2351 1,2334 1,23818 1,2298 
22,54 1,2140 1,2129 1,2107 1,2090 
16,79 1,1534 1,1521 1,1507 1,1491 
10,45 1,0939 1,0930 1,0918 1,0901 
4,65 a — 1,0382 — 
2,70 — — 1,0221 a 
Ny ONE, Sue 


Hisenchlorid!) 
(Tabelle von Franz) bei 17,5°. 
SE SR BS SS SS LST LN ET SRE DS SS SS wT 


SG. % FegClg SG. % FeyClg SG. % FegCl, 
1,0146 2 1,1746 22 13870 42 
1,0292 4 1,1950 24 1,4118 44 
0,0439 6 PORES, 26 1,4367 46 
1,0587 8 1,2365 28 1,4617 48 - 
1,0734 10 1,2568 30 1,4867 50 
1,0894 12 1,2778 32 1,5153 52 
1,1054 14 1,2988 34 1,5489 54 
1.1215 16 1,3199 36 1,5729 56 
1,1378 18 1,3411 38 1,6023 58 
1,1542 20 1,3622 AO  1,6317 60 

1) III, 312. 
Hisenoxydnitrat}) 
bei 175°. 
nnn 

SG. % Fe(NOs)g SG. % Feg(NOs)gl| SG. % Fex(NOs), 

J 
1,0398 5 1,2622 30 1,4972 50 
1,0770 10 1,3164 35 1,5722 55 
1,1182 15 1,3746 40 1,6572 60 
1,1612 20 1,4838 45 1,7532 65 
1,2110 25 


1) Fr. 27, 287. 
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Hisensulfate. 


a) Ferrosulfat?) 


bei 15°. 
%/9 FeSO e) 
0 o He 0 %9 FeSO 

SG. jo FeSO, | Paro! SG. jo FeSO, | Peo! 
1,0267 2,811 4) 1,14380 15,834 25 
1,0537 5,784 10 1,17388 19,622 30 
1,0823 8,934 15 1,20638 23,672 35 
1,1124 12,277 20 1,2391 27,995 40 

>) UND ee etsk i 
b) Ferroammoniumsul fat?) 
bei 16,5°. 
lo FeSO,4 % FeSO, % FeSO, 
SG. + (NHy) 980, SG. + (NHy),80, SG. + (NHy)980,4 
+6H,0 +6 Hy0 +6H,0 
1,1666 26,40 10411 11,74 1,0351 5,87 
1,1083 17,60 1,0529 8,80 
1) Ann. 108, 337. 
c) Ferrisulfat*) 
a) (Tabelle von Franz) bei 17,5°. 

SG. %o Fes(SOq)3 SG. lo Fe9(SO,4)3 SG. fo Feo(SO4)3 
1,0426 1,2426 25 1,5298 45 
1,0854 1,3090 30 1,6148 50 
1,1324 1,3782 35 1,7050 55 
1,1826 1,4506 20) 1,8006 60 


8) (Tabelle von Hager) bei 18°. 


9 a AR ES YB RR TS CR 


SG. lo Fex(SO4)3 SG. lo Fen(SO,)3 SG. 9 Fes(SOq)s 
1,046 5 1,208 20 1,411 35 
1,097 10 1,271 25 1,490 40 
1,151 15 1,337 30 


1) Fr, 27, 280. 


Fe 
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d) Ammoniumeisenalaun *) 
bei 15°. 
% Fe,(SO,) %/ Fey(SO4)s | fo Fey(SO4)3 
SG. + (NH))80, sq. + (NH,),80, SG. ++ (NHy))8O4 
+24 1,0 +94 H,0 +94 H,0 
. a eee 
1,023 5 1,096 20 Ll tS 35 
1,047 10 1,122 25 1,203 40 
1,071 15 1,148 30 
a) ek r. 28) 7496, oe 
e) Kaliumeisenalaun’) 
bei 15°. 
*/o Feg(SO4)3 */o Fea(SO4)3 */o Feg(SOx4)3 
SG. 4K 80, SG. + Ky80, SG. + K,80, 
+24 Hy0 +24 50 + 24,0 
1,0250 5 1,1050 20 1,1645 30 
1,0507 10 1,1340 25 1,1967 35 
1,0778 15 
1) Fr, 28, 496. 
Kaliumbromat?) 
bei 19,5°. 
——————_—_—_——_—_—_—————_————_—_——_—————— 
SG, °lo KBrOg SG. % KBrO3 SG. % KBrOs 
1,009 1 1,039 o 1,062 8 
1,016 2 1,046 6 1,070 o 
1,024 3 1,054 a 1,079 10 
1,031 4 
BY ALN toy 3 
Kaliumbromid’) 
bei 19,5°. 
pe ee Se re ea a ee 
% KBr | SG. | % KBr SG. %% KBr SG 
I 
= es Vane Se oe 2 ee eS oe 
5 1,037 20 1,159 35 1,309 
10 1,075. 25 1,207 AQ 1,366 
15 1,116 30 1,256 45 1,480 


*) IL b, 80. 
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Kaliumchlorat?). 
Se eeeeeegesenee perenne eee ee een eee Ee es th Le 
% KC10, SG. % KC103 SG. > KC10g SG. 
Sol eae Re Meo ol 
if 1,007 5 1,033 8 1,052 
2 1,014 5 1,039 9 1,059 
a 1,020 7 1,045 10 1,066 
4 1,026 
1) IIb, 25. 
Kaliumchiorid’) 
bei 18°. 
See nea a tl ele i a a ll RR eet ae LD 

SG %l KCl SG. | % KCl SG. % KCl 
1,0308 5 1,0978 15 1,1408 25 
1,0638 10 Pies 20 

1) Fr. 28, 470. 
Kaliumchromate. 
a) Gelbes Kaliumchromat?). 

SG. % KyCrOy SG. % KyOrO, SG. % KyCrOg 
1,0080 1 1,1287 5 1,2592 28 
1,0161 2 1,1380 16 1,2700 29 
1,0243 3 1,1474 17 1,2808 30 
1,0325 4 1,1570 18 1,2921 34 
1,0408 5 1,1667 19 1,38035 ae 
1,0492 6 1,1765 20 1,38151 33 
1,0576 7 1,1864 at 1,3268 34 
1,0663 8 1,1964 22 1,3386 By, 
1,0750 9 1,2066 23 13505 36 
1,0837 10 1,2169 24 1,3625 ay) 
1,0925 11 1,2274 25 1,3746 38 
1,1014 12 1,2379 26 1,3868 39 
1,1104 13 1,2485 27 1,3991 40 
1,1195 14 


1) TI, 573. 


a 
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b) Kaliumdichromat?) 
bei 19,5°. 


a SS 
%o KoCr_07 . . 
1,007 ih 1,043 6 1,080 ile 
1,015 2 1,050 7 1,087 12 
1,022 3 1,056 8 1,095 13 
1,030 4 1,065 9 1,102 14 
1,037 5 1,073 10 1440 15 
1) Fr. 8, 288. 
Kaliumeisencyanide. 
a) Ferrocyankalium!) 
bei 15°. 
lo KyFe(ON), SG. |] KjFe(CN),| SG. % KyFe(CN),| 8G. 
19,1 1,1211 8,5 1,0512 4,25 1,0248 
12,8 1,0786 6,4 1,0380 2,12 1,0121 
*) IL 368. 


b) Ferricyankalium‘) 


ber 13%. 
lo KgFe(ON), SG. Jo KaFe(CN),| SG. |] % RaFHO%| SG. 
3,06 1,0158 9,2 1,0492 18,33 1,1026 
Gal 1,0320 12,2 1,0668 27,5 1,1630 
)) IO, Biel. 
Kaliumjodat?) 
bei 19,5° 
% KIOg SG. % KIOg | SG. | % KIO SG. 
1 1,010 5 1,044 8 L071 
2 1,019 6 1,052 o 1,080 
3 1,027 i] 1,061 10 1,090 
4 1,035 


Sy AML iss, 2B}, 
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Kaliumjodid}). 
oe a a nc ce pe ead 
% KJ | SG. | % KJ | SG. % KI SG. 
o 1,038 | 15 L123 
10 1,079 | 20 new ia 
1) IIb, 88. | 
Kaliumjodid}) 
bei 19,5°. 
SS SSR ne se ES te RCS SCA VS SAS 
%o KJ | SG. | % KS SG. %o KI SG. 
5 1,038 25 1,218 
10 1,078 30 1,271 
ANS 1,120 ao 1,531 
20 1,166 40 1,396 
SV IGN Ss. B85 
Kaliumkarbonat!) 
bei 15°. 
ove nse et nae dana a Bea ala de aie | Nate «ES Ra ete Bike 
°o KyCOg SG. ° KyCOs SG. °o Ky003 Se 
a 1,00914 19 1,18265 36 1,387082 
a 1,01829 20 1,19286 Be 1,38279 
3 1,02743 Pal —1,20344 38 1,39476 
4 1,03658 22 1,21402 39 1,40673 
5 1,04572 23 1,224.59 40 1,41870 
6 1,05513 24 1,23517 Al 1,43104 
7 1,06454 25 1,24575 42 1,44338 
8 1,07396 26 1,25681 43 1,44573 
9 1,08337 27 1,26787 Ad 1,46807 
10 1,09278 28 1,27893 45 1.48041 
Ha 1,10258 29 1,28999 46 1,49314 
12 1,11238 30 1,30105 47 1,50588 
LS 1,12219 aul 1,31261 48 1,51861 
14 1,138199 ay 1,382417 49 1,58135 
2s 1,14179 oo 1,33573 50 1,54408 
16 1,15200 34. 1,34729 51 1,55728 
ies 1,16222 oD 1,35885 Bye 1,57048 
18 1,17243 
1) IIb, 95. 
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a 
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Kaliumnitrat?’) 
bei 15°. 
° KNO3 SG. %% KNOs SG. % KNO3 SG. 
i 1,00641 8 1,05197 Ie 1,09977 
2 1,01283 9 1,05861 16 1,10701 
3 1,01924 10 1,06524 17 1,11426 
4 1,02566 | tt 1,07215 18 112150 
5 1,03207 12 1,07905 19 1,12875 
6 1,03870 ihe) _,1,08596 20 1,13599 
7 1,04534 | 14 1,09286 | 21 1,14861 
1) IIb, 76. | | 
Kaliumsul fat?) 
bei 15°. 
lo KyS0,4 SG. 9 KyS0,4 SG. lo KyS0, SG. 
a 
4 1,0328 ff 1,0579 
5 1,0410 8 1,0664 
6 1,0495 9 1,0750 
Kobaltchloriir’) 
bei 75 
% CoClg | SG | °lo CoCly SG. %o CoCly SG. 
| 
5 1,0496 | IR 1,1579 25 1,8002 
10 1,0997 | 20 1,2245 
=) JU, 2004, 
Kobaltnitrat?) 
bei 17,5°. 

SG.  Co(NOs)o SG. %% Co(NOs)s SG. % Co(NOg), 
1,0462 5 1,1936 20 1,3896 35 
1,0906 10 1,2538 25 1,4662 40 
11378 15 1,3190 30 


HeRE. Oi Zen. 
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Kupferchlorid?) 
bei 17,5°. 
Sete a dale onse aetsed p n ee er ra 
SG. %lo CuCl SG. %o CuCl» SG. %o CuCly 
1,0455 5 1,2223 D 1,4447 35 
1,0920 10 1,2918 25 1,5284 40 
1,1565 15 1,3618 30 
Salas PA eeaites ) 
Kupfernitrat?) 
bei 17,5°. 
Se i cael ele eal 2 ae 
SG. % Cu(NOs)y || SG. % Cu(NOg)/| SG. %» Cu(NOs)y 
1,0452 5 | 1,2036 20 1,38974 35 
1,0942 10 | 1,2644 OAS) 1,4724 40) 
1,1442 1S: 1,3298 30 1,5576 A5 
1) Fr. 27, 284. 
Kupfersulfat?) 
bei 18°. 
Fa °%o CuSO ix % CuSO °% CuSO 
SG. FTO! Sq. PHO! SG. . SHO! 
1,0063 1 1,0716 ia 1,1427 Om 
1,0126 2 1,0785 12 1,1501 22 
1,0190 S 1,0854 13 1,1585 ae 
1,0254 4 1,0923 14 1,1659 24 
1,0319 5 1,0993 15 led wists Dies 
1,0384 6 1,1063 16 1,1817 26 
1,0450 {| 11135 ale 1,1898 OM 
1,0516 8 1,1208 18 1,1980 28 
1,0582 9 1,1281 19 1,2063 29 
1,0649 10 1,1354 20 1,2146 30 
1) Fy, 8, 288, ; 
Lithiumbromid}) 
bei 19,5°. 
SG. % LiBr SG. % LiBr 8G. % LiBr 
1,035 5 1,204 25 1,432 45 
1,072 10 1,254 30 1,500 50 
Lites 15 1,309 35 1,580 55 
1,156 20. 1,368 40 


1) IIb, 217. 
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Lithiumchlorid?) 
bei 18°. 
SG. %o LiCl SG. % LiCl SG. %%o LiCl 
1,006 1 pee HADES 15 1,182 30 
1,080 5 Lky 20 1,219 35 
1,058 10 1,148 25 1,256 40 
*) {i , Ql). 
Lithiumjodid}) 
bei 19,5°. 
SG % lid |} SG 9/0 Lid SG %o Lad 
1,038 5 1,224 25 1,489 45 
1,079 10 1,280 30 sigs 50 
1,124 NE 1,344 35 1,670 55 
1,172 20 1,414 40 ee Bare 60 
1) Ib, 218. 
Lithiumnitrat?). 

——_——————————————————————————>—_—_—_————————__—____—_—E Ess 
SG. lo LINO; SG. % LiNOg SG. %> LiNO3 
1,069 122 LOT 41,8 1,315 77,4 
1,077 14 -2e0 74) Lede 54,8 | 1,319 79,4 
ily 26,4 1,255 o,) — {I 

1) Ib, 222. 
Lithiumsulfat}). 

SS SE A ES SS SSS SSS SSS SS SS SSIS 
SG. % LigSOy SG. | % LiySO, SG | % LipSOy 
ROE 6,5 1,118 15,3 1,178 24,4 
1,06 7,4 1,167 22,6 | 1,208 29,4 
1,098 12,5 
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Magnesiumbromid!) 


bei 19,5°. 
NTE 
% MgBr, Sq. %% MgBrp SG. > MgBr SG. 
5 1,043 25 1,247 40 1,431 
10 1,087 30 LoLoy 45 1,535 
15 1,137 35 1,377 50 1,625 
20 1,191 | 
1) Tb, 421. 
Magnesiumchlorid?) 
bei 24°. 
a ee 
% MgCl, : % MgOl ? % MgCl 
Le 10 SG. ee HO. SG. te HO. Sa. 
2 1,0096 | 26 1,0915 50 1,1836 
4 1.0138 28 1.0988 52 1,1918 
6 1.0207 | 30 1.1062 ma 1,2000 
8 1.0276 32 1.1137 56 1,2083 
10 1,03845 | 34 1,1212 58 1,2167 
12 POL 86 1,1288 60 1,2252 
14 1,0485 | 38 1,1864 64 1,2425 
16 1,0556 | 40) 1,1441 68 1,2602 
18 1,0627 | 42 1,1519 70 1,2692 
20) 1.0698 44 1.1598 74 1.2875 
22 ~ 1,0770 46 1,1677 78 1,3063 
24 1,0842 | 48 1,1756 80 1,3159 
1) IIb, 417. ; 
Magnesiumjodid?) 
bei 19,5°. 
% MgJs | SG. | % MgJ, SG. % MgJo SG. 
5 1,043 25 ee SE: 1,568 
16 1,088 30 1,32 50 1,668 
ie 1.139 35 1,395 BB 1.78 
20 1,194 4() 1,474 60 1,915 


1) IIb, 422. 
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Magnesiumnitrat’) 
bei 14°. 
*/o Mg(NO */o Mg(NOs3) */o Mg(NO3)o 
SG. / egies SG. Meo | 8G: EHO 
1,0034 1 1,0869 20 1,1909 40 
1,0202 5 OS 25 1,2176 45 
1,0418 10 1,1347 30 1,2397 49 
1,0639 13 1,1649 aD 
| 
) lly, chet, 
Magnesiumsulfat?) 
bei 15°. 
% MgSO, SG. % MgSO, SG. %% MgSO, SG. 
1 1,01031 10 1,10529 18 1,19816 
2 1,02062 iti! 1,11668 19 1,21014 
3 1,03092 12 1,12806 20 1,22212 
4 1,04123 18 1,13945 21 1,23465 
5 1,05154 14 1,15083 22 1,24718 
6 1,06229 15 1,16222 23 1,25972 
7 1,07304 16 1,17420 24 1,27225 
8 1,08379 7 1,18618 25 1,28478 
9 1,09454 
1) Ib, 429. 


* 


Magnesiumkaliumsulfat}) 
bey 15% 
SS SS SE SSS SS SSS SSS SS 


% MgSO, % MgSO, % MgSO, 
K,80, SG. K,80, 8G. _Ky80, SG. 
9 1,0129 10 1,0668 18 1,1240 
4 1.0261 19 1,0808 20) 1.1388 
6 1.0394 14 1.0950 29 11539 
8 1.0530 16 1.1094 


lb dels 
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Manganchlortir’) 


bei 15°. 

SG. fo MnCl, SG. % MnCl, SG. | %% MnCl, 
1,000 0 1,489 20 1,372 35 
1,045 5 1,245 25 1,448 40) 
1,091 10 1,306 30 1,514 45 
1,138 15 | 

1) Fr. 28, 476. 

Mangannitrat}) 
ber 15%: 

A ° Mn(NOs) ‘ %o Mn(NO %o Mn(NO 
SG. be SHO 86. oe BHO.” SG. | be 3H,0” 
1,052 10 1,230 40) 1,466 70 
1107 20 1,302 50 55s 80 
1,165 30 1,381 60 

\ 

*) Fr. 28, 477. 

Mangansulfat?) 
bei 15°. 

SG. % MnSO, SG. % MnO, SG. %) MnS80, 
1,0500 5 1,1605 15 1,2870 25 
1,1035 10 1,2215 20 1,3575 30 

1) Fr, 28, 475. 

Natriumchlorat’) 
bei 15°. 
0°) NaClOg SG. | %/ NaClO, | SG. % NaClO3 SG. 
10 1,070 20 1,147 30 1,235 
15 1,108 25 11.90 35 1,282 


1) IIb, 134. 
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Natriumborat’) 
bei 15°. 
9 NayByO; % NaoB,O lo NagB4O 
ae M10 one mono || 86. +1010. 
1,0049 1 1,0149 3 1,0249 5 
1,0099 2 1,0199 4 13299 6 
D1, BS, ZVGy 
Natriumbromid’). 
lo NaBr SG. %» NaBr SG. °lo NaBr SG. 
5 1,040 25 1,226 40 1,410 
10 1,080 30 1,281 45 1,483 
15 1,125 30 1,344 50 1,565 
20 L174 
1) IIb, 136. 
Natriumchlorid?) 
bei 15°. 
%o NaCl SG. °Jo NaCl SG. % NaCl SG. 
1 1,0073 10 1,0734 19 1,1432 
2 1,0145 ihe 1,0810 20 LAGE 
3 1,0217 12 1,0886 21 1,1593 
4 1,0290 13 1,0962 22 1,1676 
5 1,0362 14 1,1038 23 L953: 
6 1,0437 15 sea las 24 1,1840 
7 1,0511 16 Os 25 151923 
ete 1,0585 Ny 1,1273 26 1,2010: 
4] 1,0659 18 1,1352 
1) IIb, 129. 
Natriumchromat?). 
%% NayCr90, SG. % NagCr,0,| SG. % NagCr,0, | SG. 
ih 1,007 20 1,141 40 1,280 
5 1,035 25 Tolvit A5 1,313 
10 1,071 30 1,208 50 1,343 
15 1,105 35 1,245 


1) IL, 575. 
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Natriumjodid?) 
bei 15° 
%/o Nad SG. %o Nad SG. %lo NaJ SG. 
5 1,040 25 1,234 45 1,510 
10 1,082 30 1,294 50 1,60 
15 pee | 30 1,360 55 1,70 
20 LAGS | 40) 1,432 60 en 
TyedE by 139. 
Natriumkarbonat!) 
bei 15°. 

%o NagCO3 SG. | lo NagCO3 SG. %o Nag0O3 SG. 
£ 1,004 | 14 1,054 27 1,106 
2 LOOS = | 15 1,058 28 Teak 
3 1,012 | 16 1,062 29 1,114 
4 E016: —| 17 1,066 30 se 
5 1,020 18 1,070 ol 1,123 
6 1,023 19 1,074 o2 1,126 
7 1,027 20 1,078 30 1,130 
8 1.05 1-5) 21 1,082 34 1,135 
9 10355, 4 22 1,086 35 isd 

10 1,039 | 23 1,090 36 1,143 
11 1,043 | 24 1,094 OW 1,147 
12 1,047 | 25 1,099 38 1,150 
13 1,050 26 1,103 
| 
4) iT b, 197. 


Natriumnitrat’) 
bei 20°. 


5 1,033 
10 1,068 
15 1,103 
20 1,142 


1) IIb, 170. 


25 1,182 
30 1,224 
35 1,268 
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Natriumsulfat?) 
bei 15°. 
 NaySO4 SG. % NaySO, SG. > NaySO, SG. 
| 
i 1,0091 a 1,0457 9 1,0832 
2 1,0182 6 1,0550 10 1,0927 
3 1,0274 7 1,0644 11 1,1025 
4 1,0365 8 LOVa7 
4) Ib, 158. 
Natriumsulfat}). 
RR ll tel 
% Na SO %% NaySO 9 NagSO ’ 
+ 10H,0- 8G. +10H,0° 8G. +100. 8G. 
1 1,004 et 1,044 a 1,086 
2 1,008 12 1,047 22 1,090 
3 1,013 13 1,052 23 1,094 
4 1,016 14 1,056 24 1,098 
5 1,020 : 1,060 25 1,103 
6 1,024 16 1,064 | 26 aes Cy 
i 1,028 17 1,069 | 27 pk 
8 1,032 18 L073 28 1,116 
9 1,036 19 1,077 29 1,120 
10 1,040 20 1,082 30 1,125 
) Tb, 158. 
Natriumthiosulfat}) 
bei 13°. 
a ee 
%0 NagSo0 %/) NagS90 | %o NaS 0 
+5Ho | 8 | “embo) 8a. | hha) ae 
5 1,026 25 1,138 40 1,230 
10 1,053 30 1,168 45 1,262 
15) 1,081 5 1,199 50 1,295 
20 1109.9 a 
1) IIb, 164. | 
Nickelchloriir?) 
bei 17,5°. 


0 NiCly 
5 1,0493 
10 1,0995 


=) TEL 502: 


% NiCly SG. 
15 1,1578 | 
20) 1,2245 | 


| Op nich, | SG. 


| 
ui 
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Nickelnitrat') 
bei 17,5°. 
ee ee een eS 
SG. lo Ni(NOg3)9 SG. °/o Ni(NO3)9 SG. lo Ni(NO3)9 
LS SS ae = al ee Se ee a [oc 
1,0463 3) 1,1935 20 1,3896 30 
1,0903 10 1,2534 25 1,4667 AO 
1,1375 15 1,3193 30 | 
4) Fr, 27. 286. 
Quecksilberchlorid?). 
Spezifisches Gewicht 
t 
4,72 Yoiges 3,75 Soiges 2,42 “/oiges 1,22 Yoiges 
0° 1,04070 1,03050 1,02035 1,01008 
10 1,04033 1,03022 1,02013 1,00990 
20 1,03856 1,02855 1,01856 1,00835 
30 1,03566 1,02577 1,01585 1,00575 
1) IIb, 852. 
Quecksilberchlorid?) 
in alkoholischer Lésung. 
0° 10° 20° 30° 
re EE EE EEE EE EEE EEE 
0,00 °/o 0,83135 0,82286 0,81435 0,80594 
1,22 0,8397 0,8312 0 ,8228 0,8141 
2,38 0,8484 0,8399 0,8314 0,8227 
4,42 0,8635 0,8549 0,8463 0,8375 
8,56 0,8966 0,8877 0,8789 0,8698 
12,43 0,9306 0,9213 0,9119 0,9024 
15,91 0,9629 0,9523 0,9425 0,9329 
19,32 0,9951 0,9852 0,9753 0,9652 
22,46 1,0285 1,0184 1,0083 0,9982 


1) IIb, 853. 


188 IV. Die spezifischen Gewichte 
Silbernitrat?) 
bei 18°. 

SG. % AgNOg | SG. % AgNO, SG. % AgNOg 
1,0422 5 1,2555 20 1,4773 40 
1,0893 10 1,3213 30 1,5705 45 
1,1404 15 1,3945 35 1,6745 50 
1,1958 20 

1) Fr, 28. 471. 
Strontiumbromid!) 
bei 19,5°. 
°%lo SrBro SG. % SrBrg SG. | °%o SrBrg SG. 
5 1,046 25 1,266 40 1,492 

10 1,094 30 1,332 45 1,59 

15 1 Gla 35 Ltt 50 1,694 

20 1,204 


) ios SERE 


Strontiumchlorid} 


ber 15°: 
nT ee 
lo SrClo | SG. | fo SrCly SG. %o SrClo SG. 
5 1,0453 20 1,1989 30 1,3220 
10 1,0929 25 1,2580 33 1,3633 
1D 1,1439 
*) IWC, BSS, 
Strontiumjodid?) 
bei 19,5°. 
Ce 
% SrJo SG. % SrJo SG. % SrJq SG. 
5 1,045 30 1,330 60 1,955 
10 1,091 40 1,491 65 2,150 
20 1,200 50 1,695 


1) ILb, 338. 


Strontiumnitrat?) 


verschiedener unorganischer Gase und Fliissigkeiten. 
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bei 19,5°. 
a 
*/o Sx(NOz)9 SG. %o Sr(NOg)o SG. %o Sr(NO3)o SG. 
5 1,041 20 1,181 35 1,354 
10 1,085 25 1,235 40 1,422 
15 1,131 29 1,292 
1) Ib, 344. 
Zinkchlorid}). 
fo ZnCly | SG. | %o ZnCl | 6c. %o ZnCly SG. 
5 1,045 25 1,238 
10 1,091 30 1,291 
15 1,137 35 1,352 
20 1,186 40 1,420 
1) IIb, 461. 
Zinknitrat’) 
bei 17,5°. 
%9 Zn(NO3)p SG. | % Zn(NOs)g SG. % Zn(NOs)9 SG. 
0 1,0496 25 1,2640 40 1,4572 
10 1,0968 | 30 1,3268 Ad 1,5258 
15 1,1476 | 30 1,3906 50 1,5984 
20 1,2024 
1) IIb, 475. 
Zinksulfat?). 
%Jo ZnSO, | SG. bei 15°| SG. bei 90,5° % ZnSO, | SG. bei 15°| SG. bei 20,5° 
+7 H)0 (Gerlach) (Schiff) +7H,0 | (Gerlach) (Schiff) 
5 1,0288 1,0289 20 1,1236 1,1222 
10 1,0593 1,0588 25 1,1574 1,1560 
15 1,0905 1,0899 30 1,1933 1,1914 


190 IV. Die spezifischen Gewichte 
%» ZmSO, | SG. bei 15°|SG. bei 20,5°] %o ZnSO, | SG. bei 15°] SG. bei 20,5° 
+710 (Gerlach) (Schiff) 47H,O0 | (Gerlach) (Schiff) 
35 123815 1,2285 | 50 1,3532 B35l1 
40 1,2709 1,2674 | 55 1,3986 1,3964 
45 1,3100 1,3083 “| 60 1,4451 1,4439 
SD) To, clay, 
Zinnchloriir’) 
bei 15°. 
% SnCl WA % SnCl 1 % SnCl 
fone ea oH BG HO Sok 
0 1,000 30 1,2300. 55 1,5106 
5 L0a3 b 30 1,2779 60 1,5823 
10 1,0684 40 1,3298 65 1,6598 
as) 1,1050 45 1,3850 70 1,7452 
20 1,1442 50 1,4451 75 1,8399 
25 1,1855 
1) Ila, 669. 
Zinntetrachlorid?) 
bei 15°. 
———>>E>=—>E>E>E>E>=~—E—=—=—=—E=E—E—E—EEE>>E>E—_X____XL——_—SSESEEE Eee 
% SnCl ‘ % SnCl %o SnCl 
Pea SG. i: SHO SG een SG. 
9) 1,000 15 1,0905 30 1,1947 
1 1,006 16 1,097 aL 1,202 
2 1,012 17 1,104 32 1,210 
3 1,018 18 1,110 2) 1,218 
4 1,024 19 alate, 34 1,226 
5 1,0298 20 1,1236 35 1,2338 
6 1,036 21 1,130 36 1,242 
fi 1,042 22 TE 37 1,250 
8 1,048 23 1,144 38 1,259 
9 1,053 24 ol 39 1,267 
10 1,0593 25 1,1581 40 1,2755 
11 1,066 26 1,165 A] 1,284 
12 1,072 27 1,173 A2 1,293 
18 1,078 28 1,180 43 1,302 
14 1,084 29 kets 44 1,310 
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% SnCl A %lp SnCl, Y 
Poa SG. een O sa. Wey, sa. 
45 1,3193 62 1,491 79 1,712 
46 1,329 63 1,508 80 Teac 
47 1.338 64 Ele: 81 1,743 
48 1,347 65 1,5255 82 1, (59 
49 1.357 66 1,538 83 1.775 
50 1.3661 67 1.550 84 1.791 
51 1.376 68 1.563 85 1,8067 
52 1,386 69 1.575 86 1.824 
53 1.396 70 1,5873 87 1.842 
54 1.406 71 1.601 88 1.859 
55 1,4154 (2 1,614 89 1,876 
56 1,426 73 1,627 90 1,8939 
57 1,437 74 1.641 91 1.913 
» 58 1,447 75 1,6543 92 1.932 
59 1.458 76 1.669 93 1.950 
60 1,4684 77 1,683 94 1,969 
61 1,480 18 1,698 95 1,9881 


<s 


1) IIa, 664. 
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V. Absorptionskoeffizienten « und Loslichkeit von Gasen 


in Wasser und in Alkohol. 


(Der Absorptionskoeffizient eines Gases in einer Fliissigkeit gibt an, wie viel 
Volumina des Gases von 1 Volumen der Fliissigkeit bei t° und unter Atmospharen- 
druck absorbirt werden, unter Reduktion jener Gasvolumina auf 0° und einen 
Druck yon 760 mm.) 


Absorptionskoeffizient « des Aethan in Wasser?). 


« gefunden 


Ot COD eH 


Hieraus  ergibt 


0087576 
0.074754 
0,068751 
0,054888 
0,045589 


C. 


, berechnet 


0,087741 
0,075064 
0,069556 
0,054878 
0,047617 


a — Oy 


— 0,000165 
— 0,000310 
—0,000195 , 
— 0,0000010 
— 0,002028 


sich die Interpolationsformel « = 0,094556 
— 0,0035324 t + 0,00006278 t, mittelst welcher man folgende Tabelle 


erhalt: 

t a t a t o. t a 
02 0,0946 he 0,0729 138 0,0595 19° 0,0501 
1 C091! 8 0,0703 14 0,0574 20 0,0490 
2 | 0,0877 | 9 | 0,0678 || 15 | 0.0857 | 21 | 0.0480 
3 | 0,0845 | 10 | 0,0655 || 16 | 0.0541 | 22 | 0.0473 
4 | 06,0814 || 11 | 0.0633 | 17 | 0.0586 | 93 | 0.0465 
5 0,0785 12 0,0612 18 0,0518 24 0,0459 
6 | 0,0756 

4) ites BRS, 


Absorptionskoeffizient « des Aethylens in Wasser). 


t | a gefunden | a, berechnet | a— oy 
i 4,6° 0,21870 0,21824 + 0,00046 
2 9,6 0,18398 0,18592 — 0,00194 
3 14,0 0,16673 0,16525 + 0,00148 
4 18,0 0,15324 0,15278 + 0,00046 
5 20,6 0,14597 0,14791 — 0,00194 


Hieraus  ergibt 


sich die Interpolationsformel « — 0,25629 
— 0,00918631 & -++ 0,000188108 t? und hieraus die Koeffizienten 
zwischen 0 und 20°: 


in Wasser und in Alkohol. 


Oo 


0,2563 
0,2473 
0,2388 
0.2306 
02227 
0,2153 
0,2082 
0,2018 
0,1952 
0,1893 
0,1837 


SOODNATEWNrS 


pea 
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A it a A 
eee ee eee ee es ee es 
0,0090 ve heed 0,0051 
0.0085 0.0049 
12 0.1737 
0.0082 Les’ 00044. 
13 0.1693 
0.0079 d 0.0041 
: 1A 0.1652 
0.0074 He ae 0.0037 
0,0071 2 ies 0,0032 
16 0.1583 
0.0064 0.0030 
17 0.1553 
0.0066 15% 0.0025 
18 0.1528 002% 
0.0059 0.0022 
0.0056 19 0,1506 0.0018 
2) 0.1488 


1) Ia, 342. 


Absorptionskoeffizient a des Aethylens in Alkohol?). 
rr 


Hieraus berechnet sich die 


— 0,0577162 t + 0,0006812 2 


0 bis 25°: 


t a gefunden a; berechnet a — oy 
4 0,8° 3,0044 3,0484 + 1,0140 
2 54 3.3109 83,3033 — 0,0076 
3 10,9 3.0431 3.0469 + 0,0038 
4 15,4 2,8645 2,8679 + 0,0034 
5 19.3 2,7302 2,7348 + 0,0046 
6 23,8 2,6048 2,6072 + 0,0024 


Interpolationsformel « = 3,594984 
und hieraus die Koeffizienten fiir 


reas ee ls os 


oO 


3,5950 
83,5379 
3,4823 
34280 
83,3750 
33234 
83,2732 
32243 
83,1768 
3,1307 
10 3,0859 
11 83,0425 
12 83,0005 
13 2.9598 


1) Ia, 342. 


OONMOKWDYH © 


0,0571 
0,0556 
0,0543 
0,0530 
0,0516 
0,0502 
0,0489 
0,0475 
0,0461 
0,0448 
0,0434 
0,0420 
0,0407 


20 


vy. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen, 


> 


13 


194 


V. Absorptionskoeffizienten « und Léslichkeit von Gasen 


Léslichkeit von Ammoniak in Wasser. 


Nach Roscoe und Dittmar absorbirt 1 g HO bei 0° und einem Partialdruck 
des trockenen Gases in Metern (P) Gramm NH3’): 


P NH; Pp NH3 
0,9 0,968 1,5 1,526 
1,0 1,037 1,6 1,645 
tg Tit? Fe Law 
1,2 1,208 13 1,906 
1,3 1,310 ee 2,046 
1,4 1,415 2,0 2,195 
1) IIa, 22. 
Nach Sims zwischen 0 und 100°?): 
wna ns rae nena 
P= | bei 0° | bei 20° | bei 10° 100°" RP 1 ber 0° | 20° | bei 40° | bei 100° 
=0505°03199 "0119 — = 1,1 | 1,280 | 0,651.) 0,425 | 0,106 
0,1 | 0,280 | 0,158 | 0,064 a 1,2 | 1,386 | 0,685.| 0,445 | 0,115 
0,2 | 0,421 | 0,232 | 0,120 — 1,3 {4,442 | 0,722 | 0,463 | 0,125 
0737105519) 0,296 1 0,168 — 1,4 | 1,549 | 0,761 | 0,479 | 0,135 
0,4 | 0,606 | 0,353 | 0,211 a 1,5 | 1,656} 0,801 | 0,498 = 
0,5 | 0,692 | 0,403 | 0,251 — 16 7 1,758) 0,8425 0511 — 
0,6 |-0,770 | 0,447_| 0,287 as Lyf 41,5861) 0,881 1°0,5380 a= 
0,7 | 0,850 | 0,492) 0,320 | 0,068 || 1,8 | 1,966 | 0,919 | 0,547 — 
0,8 | 0,937 | 0,535 | 0,349 | 0,078 | 1,9 | 2,070 | 0,955 | 0,565 — 
0,9 | 1,029 |) 0,574 | 0,378 | 0,088 || 2,0 — | 0,992) 0,579 Se 
1,0 | 1,126 | 0,613 | 0,404 | 0,096 
') Ia, 22. 


Nach Roscoe und Dittmar betragt bei konstantem Druck yon 760 mm die von 
1 g H,O absorbirte Menge NH3 in Gramm: 


NH; t NH; t NH; | t | NH, 
0,875 | 16°} 0,582 | 30°] 0,403 | 44° | 0.975 
0,883 |) 18 | 0,554 | 82 | 0,882 | 46 | 0,259 
0,792 | 20 | 0526 | 34 | 0862 | 48 | 0.244 
0,751 | 22 | 0,499 | 386 | 0,343 | 50 | 0.229 
0,718 | 24 | 0,474 | 38 | 0324 | 52 | 0914 
0,679 | 26 | 0,449 | 40 | 0,307 | 54 | 0.200 
0,645 | 28 | 0,426 | 42 | 0290 | 56 | 0.186 
0,612 


Ny Willey, 8}. 
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Léslichkeit von Ammoniak in Alkohol?). 
Bei 760 mm Druck werden geldst von Alkohol von: 
100°%o | 96% | 90°%o 80°%o 60°%o | 50% 
bei 0° 
NH, Gew.-%o 130,5 | 146,0 304,5 
DOSS re enpest 0,782 | 0,783 0,835 
Léslichk.-Koeffiz. 209,5 | 245,0 O77, ¢ 
bei 10° 
NH, Gew.-°o 108,5 | 120,0 227,0 
DG ge eat all a 0,787 | 0,803 0,850 
Léslichk.-Koeffiz. . |] 164,3 | 186,0 438,6 
bei 20° 
NH, Gew.-°%o (5,0. | 97,5 182,7 
Ue sot es 0,791 | 0,788 0,869 
Léslchk.-Koeffiz. .|| 106,6 | 147,8 338,2 
bei 30° 
NH, Gew.-%o 51,5 | 74,0 152,0 
Ul eet oo 0,798:1,0.791 0,883 
Léslichk.-Koeffiz. .|| 97,0 | 106,7 252,0 
1) IIa, 26. 
Léslichkeit von Brom in Wasser 2). 
Nach Dancer enthilt die gesittigte Lésung bei t°: 
t %o Br | t %o Br t % Br 
T Sik 
5° 3,600 15° 3,226 25° 3,67 
10 3,027 20 3,208 30 3,126 
ay boo: | 
Léslichkeit von Bromwasserstoff in Wasser!). 
1 Theil Wasser lést bei t° und 760 mm Druck: 
t HBr t HBr t HBr 
— 25° 2.550 — 5° 2.280 +509 1,715 
— 20 2,473 0 2,212 +75 1,505 
—15 2,390 +10 2,103 + 100 1,300 
— 10 2,335 + 25 1,930 


1) I, 529. 
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Léslichkeit von Chlor in Wasser *). 
t | Vol. | t | Vol. | t | Vol. 
108 2,0852 21° 2,1148 aL 1,7104 
11 2,5413 22 2,0734 32 biel 
12 2,4977 23 2,0322 30 1,6322 
138 2,4543 24 Pgo12 34 1,5934 
14 2 25 1,9504 35 1,5550 
15 2,0681 26 1,9094 36 1,5166 
16 2,3203 27 ,1,8695 37 1,4785 
it "22828 28 “158295 38 1,4406 
18 2,2405 29 1,7895 39 1,4029 
19 2,1984 30 1,7499 A) 1,5655 
20 2,1565 
1) 1, 476. 
Léslichkeit von Chlorwasserstoffsaure in Wasser. 
Tabelle von Roscoe und Dittmar’). 
a) 1 g HyO lost bei 760 mm Druck in Gramm: 
t | HCl | t | ne HCl | «| HCl 
0° 0,825 IMO? 0,772 ze Wee 0,673 a 0,596 
4 0,804 20 0,721 0, 633 0,561 
b) 1 g HO absorbirt bei p mm Druck in Gramm: 
p | HC] Pp HCl | p | HCl 
0,1 0,657 0,4 0,763 1,0 0,856 
0,2 0,707 0,6 0,800 1,3 0,895 
0,3 0,738 0,8 0,831 
1) I, 488 
Tabelle von Davy (bei 25°) 4). 

—_————_—_——— 
SEE RIES Pee eS 
1,21 42,43 1716 32,02 olla 22,22 1,06 12,12 
1,20 40,80 1,15 30,30 1,10 20,20 1,05 10,10 
1,19 38,38 1,14 28,28 1,09 18,18 1,04 8,08 
1,18 36,36 1,138 26,26 1,08 16,16 1,03 6,06 
dy, 34,32 i 24,24 1,07 14,14 LOT 2,02 


in Wasser und in Alkohol. 


Tabelle von Ure). 


or 


d | p | d Pp d p 
1,212 42,9 1,161 32,0 1,075 15,0 
1,210 424 1,157 31,2 1,067 13,4 
1,205 41,2 1,152 30,2 1,060 12,0 
1,199 39,8 1,148 28,8 1,052 10,4 
P1195 39,0 1,134 26,6 1,044 8,9 
1,190 37,9 L125 24,8 1,036 1,3 
1,185 36,8 1,116 23,1 1,029 5,8 
1,180 35,7 1,108 21,5 1,022 4.5 
P15 34,7 1,100 L959 1,014 se) 
al 33,9 1,091 LSet 1,007 1,5 
1,166 39,0 1,083 16,5 

1) I, 488. 

Tabelle von Kolb?). 

p do dts | Pp do | dis 

2,22 1,0116 1,0103 29,72 1,1569 1,1504 

3,80 1,0202 1,0189 31,50 1,1666 1,1588 

6,26 1,0335 1,0310 34,24 1,1806 1,1730 
11,02 1,0581 1,0557 36,63 LoS. 1,1844 
15,20 1,0802 1,0754 38,67 1,2026 1,1938 
18,67 1,0988 1,0942 40,51 1,2110 1,2021 
20,91 11101 1,1048 41,72 1,2165 1,2074 
23,72 1,1258 1,1196 43,09 1,2216 1,2124 
25,96 1,1370 1,13808 

1) I, 488. 


Absorptionskoeffizient « des Kohlendioxyds in Wasser!). 


Tabelle von Bunsen. 


t a gefunden a, berechnet a — oy 
1 44° 1,4698 1,4584 + 0,0114 
2 8,4 1,2426 1,2607 = 0,018 
3 13,8 1,0654 1,0385 + 0,0269 
4 16,6 0,9692 0,9610 + 0,0082 
5 19,1 0,8963 0,9134 — 0,0171 
6 22,4 0,8642 0,8825 — 0,0183 
Hieraus berechnet sich die Interpolationsformel « = 1,7967 


— 0,07761 t + 0,016424 t? und man erhilt folgende Koeffizienten: 
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0, | A i | o. A fi | O. | A 
¢ 0 

Oia oN 0.0760 4°) V3399 0.0530 14°} 1,0321 0,0801 
Pel F208 a 8 | 1,2809 : 15 | 1,0020 

2 0,0726 : 0,0498 0,0267 
3 |i ecsiee 9 | 131 | 16 | 0.9753 

3 0,0694. 0,0464 0,0234 
3 | 15787 | 2 10 | 1.1847 | % 17 | 0,9519 

d 0,0661 0,0431 0,0201 
AL Lg lOAS 3 11 a) i416 : 18 | 0,9318 

; 0,0629 . 0,0398 0,0168 
5 | 1,4497 0.0596 I2AeEOTs 00365 19 | 0,9150 00136 
6 | 1,3901 0.0562 13 | 1,0653 00332 20 | 0,9014 , 
7 W1.3839 ] 14 | 1,0321 y 


4) Ila, 372. 


Tabelle von Naccari und Pagliani’). 


it E beobachtet| a berechnet t a beobachtet} « berechnet 


15,97° 0,997 21,149 | 0,854 0,864 
16,26 0,990 21,81 0,866 0,849 
16,31 0,988 92.39 0,839 0,835 
17,14 0,966 22.94 0,829 0,822 
17,26 0,963 23.31 0,825 0,814 
17,68 0,952 23,35 0,818 0,813 
17,73 0,951 23,43 0,826 0,811 
17,91 0,946 23.72 0,808 0,804 
18,18 0,939 23,87 0,806 0,801 
18,39 0,933 24.54 0,781 0,786 
18,81 0,923 24.99 0,780 0,776 
19,03 0,917 25,41 0,762 0,767 
19,12 0,915 26,19 0,763 0,750 
20,11 0,890 26,91 0,734. 0,735 
20,27 0,886 27,11 0,732 0,731 
20,55 0,879 27,18 0,728 0,729 
20,64 0,877 | 
4) likey, Bye 


Absorption von Kohlendioxyd in Alkohol}), 


(p = Gewichtsprozente des in der Mischung enthaltenen CO.) 


EY 
Spezifische Gewichte 


‘ 0,4°, Druck 85 Atm. | 17°, Druck 55 Atm. | 25°, Druck 66 Atm. 
0) 0,810 0,795 0,790 

10 0,826 0,808 0,799 

20 0,841 0,822 0,808 

30 0,858 0,835 0,818 

40 0.874 0,848 0,827 


50 0,890 0,859 0,836 


in Wasser und in Alkohol. 199 


Spezifische Gewichte 


0,4°, Druck 85 Atm. | 17°, Druck 55 Atm. | 25°, Druck 66 Atm. 


1) Ila, 366. 


Absorption von Kohlendioxyd in wisserigem Alkohol?). 


Gew.-°/o | Vol.-°%/o Gew.-°/o | Vol.-%o 
t des des Koeffizient des des Koeffizient 
Alkohols | Alkohols Alkohols | Alkohols 
20,3 ° 1,07 1,3 0,8608 19,1°| 49,00 
20,2 5,96 7,4 0,8613 18,6 51,44 
20,0 22,76 Dilek 0,8410 19,9 71,06 
19,5 28,46 34,4 0,7918 19s 78,10 
ie 31,17 37,6 0,8012 20,4 85,30 
14,6 32,03 38,9 0,8766 17,3 95,81 
18,8 38,68 io) | 0,8400 20,3 99,20 
20,1 42,15 49,5 | 0,8773 19,7 JO (a 
1) Ila, 366. 


Absorption des Kohlendioxyd in Chloroform). 
P = Druck in Millimeter, A Lésungskoeffizient, S = a eo 
0 


(S sollte nach Dalton = 1 sein). 


12) | A | ) [ 1p A fs S 
36,57 | 0.20376 | 1 441,95 | 2.54486 | 1,0835 
73,22 | 0,40927 | 1,0032 479,29 | 2,758 1,0327 

109,62 | 0,62016 | 1,0153 515,39 | 2.96986 | 1,0842 
144,93 | 0,83034 | 1,0282 552,13 | 3,17998 | 1,0337 
182,75 | 0,0449 1,0261 589,2 3.39003 | 1,0326 
218.95 | 1,25608 | 1,0296 625,29 | 3,6006 1,0335 
255,48 | 1,4675 1,0309 660,9 3.81068 | 1,0348 
293,15 | 1,6847 1,0314 694,98 | 4,01633 | 1,0372 
330,1 1,89917 | 1,0325 730,31 | 422446 | 1,0382 
367,64 | 2,1156 1,0328 762 4.43757 | 1,045 

A044 2.33103 | 1,0845 


1) Ila, 367. 
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V. Absorptionskoeffizienten « und Lislichkeit von Gasen 


Absorptionskoeffizient « des Kohlenoxyds in Wasser). 


Tabelle von Bunsen. 


t a. gefunden a, berechnet Oh 64 

1 5,6° 0,028636 0,028691 + 0,000055 

2 8,6 0,027125 0,027069 — 0,000056 

3 9,0 0,026855 0,026857 + 0,000002 

4 17,4 0,023854 0,023642 — 0,000212 

5 18,4 0,023147 0,023414 + 0,000267 

6 22,0 0,022907 0,022863 — 0,000044 
Hieraus erhalt man die Interpolationsformel « — 0,0032874 
— 0,00081632 t 4- 0,000016421 t?. Diese gibt fiir 0 bis 20°: 


t Aa t Aa 
At At 
0 0) ( 2 : 

0 0,032874 | 9 yo9goo 10 0,026358 | 9 oo9471 
sl 0,032074 al 0,025882 ts 

0000767 0.000439 
2 0,031307 12 0,025443 

0.000784 ~ 0,000406 
8 0,030573 13 0,025037 

0,000701 0,000370 
4 0,029872 14 | 0,024664 

é 0,000669 ‘ 0,000340: 

5 0,0292083 15 0,024324 

0,000636 : 0,000307 
6 0,028567 16 | 0,024017 

0,000603 Bere 0,000274 
7 0,027964 17 0,023743 yy 

0.000570 0,000242 
8 0,027394 18 0,023501 

0,000537 0,000209 
9 0,026857 0000504. 19 0023292 0000176 
10 0,026353 , 20 0,023116 : 
1) ITa, 852. 


Tabelle von L. W. Winkler?). 
Nm 


t t + O. it A 
ie 0,03537 20° 0,02319 40°? 0,01775 
- &§ 0,03149 25 0,02141 50 0,01615 
10 0,02816 30 0,01998 60 0,01488 
15 0,02543 


) Z. physik. Chemie 9. 173. 


Absorptionskoeffizient « des Kohlenoxyds in Alkohol}). 
>__—_ ET 


) Ua, 852. 


t m Abweichung t - Abweichung 

vom Mittel vom Mittel 
1 | 2,0°} 0,20356 | — 0,00087 || 4 | 16,2°} 0,20566 | + 0,00123 
2 | 7,0 | 0,20526 | + 0,00083 | 5 | 19,2 | 0.20341 | — 0.00102 
3 | 12,9 | 0,20416 | — 0,00027 | 6 | 24,0 | 0,20452 | + 0.00009 


in Wasser und in Alkohol. 
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Absorptionskoeffizient # der atmosphirischen Luft 
in Wasser’). 


Doe WWF © 


0,02128 


1) Bunsen, Gasometrische Methoden, II. Auflage, p. 387. 


10 
iit 
12 
13 


0,02080 
0,02034 
0,01992 
0,01953 
0,01916 
0,01882 
0,01851 


0,01822 
0,01795 
0,01771 
0,01750 
0,01732 
0,01717 
0,01704 


Absorptionskoeffizient « des Methans ftir Wasser‘). 


a gefunden a, berechnet 


i a — Oy 
1 6,2° 0,04742 0,04757 — 0,00015 
2 9,4 0,04451 0,04430 + 0,00021 
3 {25 0,04126 0,04134 — 0,00008 
4 18,7 0,03586 0,03600 — 0,00014 
5 25,6 0,03121 0,03100 + 0,00021 
a = 0,05449 — 0,0011807 t + 0,000010278 t?. 
Nach dieser Gleichung ist die folgende Tabelle berechnet: 
——— 
t th A t a A 
0° 0,05449 0.00117 10° 0,04372 0,00097 
i. 0,05332 : Lt 0,04275 
’ 0.00115 cs 0,00095 
2 0.05217 - 12 0,04180 
’ 0.00113 0,00092 
3 0.05104 : 13 0,04080 ’ 
‘ 0.00111 0,00091 
4 0.04993 ue 14 0,03997 
; 0,00108 0,00088 
5 0.04885 y 15 0,03909 
y 0,00107 0,00086 
6 0.04778 ’ 16 0,03823 
; 0,00104 0,00084 
7 0,04674 , i iy 0,038739 
j 0,00103 0,00082 
8 0,04571 ’ 18 0.03657 
. 0,00101 y 0,00080 
9 0,04470 (00098 19 0,08577 000078 
10 0,04372 , 20 0,03499 ; 


1) Ila, 333. 
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Absorptionskoeffizient « des Methans ftir Alkohol »). 


t a gefunden | a, berechnet a— ay 


1 2,0) 0.51721 0,51691 — 0,00030 
y) 6,4 0,50382 0.50483 + 0,00101 
8 11,0 0,49264. 0.4978 — 0,00014 
4 15,0 0,48255 0.48280 +- 0,00025 
5 19,0 0.47290 0,47327 — 0,00037 
6 23.5 0,46290 0,46309 + 0,00019 


a = 0,522586 — 0,0028655 t + 0,0000142 t2. 
Nach dieser Gleichung ist die folgende Tabelle berechnet: 


| 0. | A t 0. A 
0 0 yA) 
0 0,52259 0,00286 13 oe 0,00248 
1 0.51973 14 0,48525 
0,00282 . 0,00245 
2 0.51691 15 | 0.48280 
0.00279 0.00243 
3 0.51412 16 0,48037 
0,00277 4 0,00239 
4 G,o1135 ry 0,47798 
: 0,00274 0,00237 
5 0,50861 18 0,47561 e 
0.00271 f 0,00234 
6 0,50590 19 0,47327 = 
0,00268 0,00231 
7 0,503822 20 0,47096 
0,00265 0,00229 
8 0,50057 : 21 0,46867 
0,00262 0,00225 
9 0,49795 : 22 0,46642 peri 
> 1 0.00260 0.00223 
10 0,49535 23 0,46419 
0,00257 0.00220 
Lt 0,49278 000254 24 0,46199 000217 
12 0,49024 0.00251 25 0,45982 : 
13 0.48773 
1) Ila, 338 f. 


Absorptionskoeffizient « des Sauerstoffs in Wasser a). 


Tabelle von Bunsen. 


0° 0,04114 70 0,034.65 14° 0,03034 
1 0,04007 8 0,03889 || 415 0,02989 
2 0,03907 9 0,03317 16 0,02949 
3 0,03810 10 0,03250 17 0,02914 
4 0,03717 11 0,03189 18 0,02884 
5 0,03628 12 0,03133 19 0,02858 
6 0,03544 13 0,03082 20 0,02838 


1 A. 93. 20; vgl. I, 384. 


: 


in Wasser und in Alkohol. 


Tabelle von L. W. Winkler’). 


OMONIMDUTIPWNrH SO 


Co 


0,04890 
0,04759 
0,04633 
0,04512 
0,04397 
0,04286 
0,04181 
0,04080 
0,03983 
0,03891 
0,03802 
0,03718 
0,03637 
0,03560 
0,03486 
0,03415 
0,08347 
0,03283 
003220 
0,03161 
0,03102 
0,03044 
0,02988 
0,02934 
0,02881 
0,02831 
0,02783 
0,02736 
0,02691 
0,02649 
0,02608 
0,02572 
0,02537 
002503 


) B. 1891. 3609. 


0,02471 
0,024.40 
0,024.10 
002382 
002355 
0,02330 
0,02306 
0,02280 
0,02256 
0,02232 
0,02209 
0,02187 
0,02166 
0,02145 
0,02126 
0,02108 
002090 
0,02073 
0,02057 
0,02041 
0,02026 
0,02012 
0,01998 
0,01984 
0,01971 
0,01958 
0,01946 
0,01933 
0,01921 
0,01909 
0,01897 
0,01885 
0,01874 
0,01863 


0,01853 
0,01843 
0,01833 
0,01824 
0,01815 
0,01807 
0,01799 
0,01792 
0,01785 
0,01778 
0,01772 
0,01766 
0,01761 
0,01756 
0,01752 
0,01748 
0,01743 
0,01739 
0,01736 
0,01732 
0,01729 
0,01726 
0,01723 
0,01720 
0,01717 
0,01715 
0,01712 
0,01710 
0,01708 
0,01706 
0.01704 
0,01702 
0,01700 


Léslichkeit von Schwefeldioxyd in Wasser und Alkohol?). 


1 Vol. gesiittigter Lésung enthilt Vol. Gas bei: 


t H,0 Alkohol 
0° 68,861 216,40 
1 67,003 207,70 
y) 65,169 199,29 


t 


30 
4 
5 


HO 


63,360 
61,576 
59,816 


Alkohol 


191,16 
183,32 
175,36 
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t Hy,O Alkohol t HO Alkohol 

of 58,080 168,48 24° 31,800 86,08 

7 56,369 161,49 25 30,766 84,20 

8 54,683 154,78 26 29,748 = 

9 53,021 148,36 27 28,744 = 
10 51,383 142,22 28 27,704 == 
1 49,770 136,36 29 26,788 — 
12 48,182 130,79 30 25,819 = 
13 46,618 125,50 ol 24,873 ass 
14 45,079 120,50 4 0a 23,942 = 
15 43,564 115,78 Is) 23,025 == 
16 42,073 111,34 34 22,122 = 
17 40,608 107,19 35 21,234 = 
18 39,165 103,32 36 20,361 —= 
19 37,749 See 37 19,502 oan 
20 36,206 96,44 38 18,658 == 
21 34,986 93,42 39 17,827 — 
22 33,910 90,69 40 17,013 =< 
23 32,847 88,24 

+), 3,628. 


Absorptionskoeffizient « des Schwefelwasserstoffs in 


Wasser und Alkohol?). 
PRES At Sonlt h 3  wal als —S 


————— 
t Absorptionskoeffizient « fiir t Absorptionskoeffizient « fiir 
H20 Alkohol HO Alkohol 
02 4.3706 17,891 a1? 2,8430 7,030 
1 4.2874 17,242 22 et pod Wi) 6,659 
2 4,2053 16,606 23 2,(215 6,300 
3 4.1243 15,983 24 2,6624 5,955 
4 4,0442 15,373 25 2,604.1 5,625 
5 3,9652 14,776 26 2,9470 — 
6 3,8872 14,193 27 2,4909 — 
fe 3,8102 13,623 28 2,4357 — 
8 3,73845 13,066 29 2,3819 — 
¢) 3,6596 12,523 30 2,3290  — 
10 3,0808 11,992 31 2,2771 — 
a) 3,0132 11,475 32 2,2262 — 
12 3,4415 10,971 33 2,1764 — 
ike 3,0708 10,480 34 2,1277 _ 
14 3,3012 10,003 35 2,0799 — 
15 3,2326 9,539 36 2,0332 —- 
16 35,1651 9,088 37 1,9876 — 
17 3.0986 8,650 38 1,9430 s 
18 3,0331 8,225 39 1,8994 -— 
19 2,9687 7,814 40 1,8569 — 
20 2,9053 (Alo 


4) 8, 609: 


in Wasser und in Alkohol. 2 


Absorptionskoeffizient « des Stickoxyds in Wasser. 
Tabelle von L. W. Winkler’), 


S 
Or 


t a t a t | 0. 
| 
Ge 0,07381 20° 0,04706 4()° 0,03507 
5 0,06461 25 0,04823 50 0,03152 
10 0,05709 30 0,04004 60 0,02954 
15 0.05147 


') Zeitschr. f. physik. Chemie 9. 174. 


Absorptionskoeffizient # des Stickoxyds in Alkohol?). 


t of 


So 


0,31606 
0.31262 
0.30928 
0.30604 
030290 
0.29985 
0.29690 
0.29405 
0.29130 


CO 1 OFF OO DR © 


t 


go 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 


a 


0,28865 
0.28609 
0,28363 
0.28127 
0.27901 
027685 
0,27478 
0.27281 


t a. 

17° | 0,27094 
18 0.26917 
19 0.26750 
20) 0.26592 
21 0.26444 
22 0,26306 
23 0,26178 
24 0.26060 


) Bunsen, Gasometr. Methoden, II. Auflage, p. 385. 


Léslichkeit von Stickoxydul in Wasser). 
1 Vol. HO absorbirt bei: 


t | Vol. | t Vol. t | Vol. 
00 1,3052 10° 0,9196 200 0,6700 
5 1,0954 lS OTS 25 0,5962 


Absorptionskoeffizient « == 1,30521 — 0,045362 t + 0,0006843 t”. 


1) Ila, 33. 


Absorptionskoeffizient « des Stickoxyduls in Alkohol?). 


t | a. t 0. | t | a 

OF 4.1780 9° 3,0990 ie 3,1672 
1 4,1088 10 3,5408 18 3,1187 
2 4,0409 by 3,4838 19 3,0714 
3 3.9741 12 342.79 20) 3.0253 
4 3,9085 18 3,0 14 Pall 2,9805 
5 3,8442 14 3,0200 22 2,9368 
6 3, 7811 15 3,2678 23 2,8944 
4 3,/192 16 3,2169 24 2,8532 
8 3.6585 


1) Bunsen, Gasometrische Methoden, II. Aufl., p. 385. 
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Loéslichkeit von Stickstoff in Wasser). 
1 Vol. H,O nimmt auf bei: 


t if Vol. | t | Vol. | t Vol. 
4,0° 0,01843 12,6° 0,01520 23,¢° 0,01392 
6,2 0,01751 vay 0,01436 

SY Ulhaky By 


Absorptionskoeffizient « des Stickstoffs in Wasser !). 


Tabelle von ‘B unsen. 


Se 
iG | a t a if a 
ale Br eectiners Ses ot 

0° 0,02035 de 0,017138 14° 0,01500 

1 0,01981 8 0,01675 157 0,01478 

2 0,01932 9 0,01640 16 0,01458 

3 0,01884 10 0,01607 iW 0,01441 

4 0,01838 it 0,01577 18 0,01426 

5 0,01794 12 0,01549 19 0,014138 

6 0,01752 13 0,01523 20 0,01408 

) Bunsen, Gasometrische Methoden, 2. Aufl., p. 384. 
Tabelle von L. W. Winkler ?). 
———— 

t a t a | t a 

02 0,02348 18° 0,01594 36° 0,01239 

1 0,02291 19 0,01567 oN 0,01224 

2 0,02236 20 0,01542 38 0,01210 

3 0,02182 21 0,01519 39 0,01196 

4 0,02130 22 0,01496 40 0,01183 

5 0,02081 23 0,01473 4] 0,01171 

6 0,02032 Od 0,01452 42 0,01160 

< 0,01986 25 0,01432 A3 0,01149 

8 0,01941 26 0,01411 44 0,01139 

9 0,01898 27 0,01392 45 0,01129 
10 0,01857 28 0,01374 46 0,01120 
11 0,01819 29 0,01356 47 0,01111 
12 0,01782 30 0,01340 48 0,01102 
13 0,01747 ol 0,013821 49 0,01094 
14 0,01714 32 0,01304 50 0,01087 
15 0,01682 33 0,01287 dl 0,01079 
16 0,01651 34 0,01270 52 0,01072 
NYE 0,01622 35 0,01254 53 0,01065 


t | a 

09 0,12634 9 
1 0,12593 10 
2 0.12553 11 
3 0,12514 12 
4 0.12476 13 
5 (12.440 14 
6 0,12405 15 
7 0.12371 16 
8 0,12338 


0 


0,12306 
0.12276 
0,122.47 
0,12219 
0,12192 
0,12166 
0.12142 
0.12119 


in Wasser und in Alkohol. 207 
eee 
t oA | t a | t | a 
54° 0,01058 70° 0,00976 86° 0,00954 
55 0,01051 fal 0,00973 87 0,00953 
56 0,01045 72 0,00970 88 0,00953 
57 0,01039 73 0,00968 89 0,00952 
58 0,01033 74 0,00965 90 0,00952 
59 0,01027 75 0,00963 eh 0,00951 
60 0,01022 76 0,00961 92 0,00951 
61 0,01016 77 0,00960 93 0,00950 
62 0,01011 78 0,00959 94 0,00950 
63 0,01006 79 0,00958 95 0,00949 
64 0,01001 80 0,00957 96 0,00949 
65 0,00996 81 0,00956 o¢ 0,00949 
66 0,00992 82 0,00956 98 0,00948 
67 0,00987 83 0,00955 99 0,00948 
68 0,00983 84 0,00955 100 0,00947 
69 0,00980 85 0,00954 
1) B. 1891. 3606. 
Léslichkeit von Stickstoff in Alkohol?). 
lo | Vol. %p | Vol. | lo | Vol. 
r3 0,12561 11,2 0,12241 TO 0,12053 
6,3 0,12384 14,6 0,12148 23,8 0,11973 
1) Ia, 5 


1) Bunsen, Gasometrische Methoden, II. Aufl., p. 384. 


® 


0,12097 
0,12076 
0,12056 
0,12038 
0,12021 
0,12005 
0,11990 
0,11976 
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Absorptionskoeffizient « des Wasserstoffs in Wasser}?). 
Tabelle von L. W. Winkler. 


t a. t | 0. t | 0. 
Oe 0,02148 22° 0,01792 449 0,01627 
1 0,02126 23 0,01779 Ad 0,01624 
2, 0,02105 24 0,01766 46 0,01620 
3 0,02084 25 0,01754 AT 0,01617 
4 0,02064 26 0,01742 48 0,01614 
5 0,02044 ad 001731 49 0,01611 
6 0,02025 28 0,01720 50 0,01608 
7 0,02007 29 0,01709 51 0,01607 
8 0,01989 30 0,01699 52 0,01606 
9 0,01972 onl 0,01692 ae 0,01606 
10 0,01955 32 0,01685 54 0,01605 
11 0,01940 33 0,01679 55 0,01604 
12 0,01925 34 0,01672 56 0.01603 
13 0,01911 ai) 0,01666 ay 0,01602 
14 0,01897 36 0,01661 58 0,01602 
15 0,01883 oF 0,01657 59 0,01601 
16 0,01869 38 0,01652 60 0,01600 
IA 0,01856 39 0,01648 70 0,01600 
18 0,01844 AQ 0,01644 80 0,01600 
19 0.01831 Al 0,01640 90 0,01600 
20 0,01819 42 0,01635 100 0,01600 
21 0,01805 43 0,01631 


?) B. 1891. 99 f., vgl. Bunsen, Gasometrische Methoden, II. Aufi., p. 384 
und I, 368. 


Absorptionskoeffizient # des Wasserstoffs in Alkohol®). 


t ce os t i 0. t a. 
Lae 

0° 0,06925 OY 0.06799 i- 17° 0,06701 
1 0,06910 10 0,06786 18 0,06690 
2 0,06896 11 0,06774 19 0,06679 
3 0,06881 12 0,06761 20 0,06668 
4 0,06867 ie 0,06749 21 0,06657 
5 0,06853 14 0,06737 || 22 0,06646 
6 0,068389 ones 0,06725 23 0,06636 
( 0,06826 16 0,06713 24 0,06626 
8 0,06813 


) Bunsen, Gasometrische Methoden, II. Aufl, p. 884; cf. auch I, 369. 
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VI. Léslichkeit verschiedener Salze und anderer Kérper 
in Wasser, Alkohol und in anderen Flissigkeiten. 


Loéslichkeit von Aluminiumsulfat in Wasser!). 


t Wasserfreies 
Salz 


0° 
10 
20 


1) TH, 99. 


Krystallisirtes Wasserfreies a 
Salz Salz Salz 
50° Pooch ree 3 201,4 
70 66,23 348 2 
100 89,11 1132.0 


Léslichkeit von Aluminiumkaliumsulfat in Wasser?). 


t Wasserfreies | Krystallisirtes Wasserfreies | Krystallisirtes 
Salz Salz Salz Salz 
0° et 3,9 -| 60° 26,7 66,6 
10 5,0 95-1 70 35,1 90,7 
20 het 15,1 | 80 45,7 134,5 
30 11,0 22.0 - || 90 58,6 209,3 
40 14,9 31,0 |) 100 74,5 357,5 
50 20,1 441 | 
a) LE 03: 


Loéslichkeit von Ammoniumbromid in Wasser, Alkohol 


und Aether?). 


a) In Wasser. 
1 Theil Salz lést sich bei 
t® in Theilen Wasser: 


b) In Alkohol. 
1 Theil Salz lést sich in 
Theilen Alkohol: 


c) In Aether. 
1 Theil Salz lést sich in 
Theilen Aether: 


t Loéslichkeit |) t Loslichkeit t Loslichkeit 
| 

£08 1,51 LDe 32,3 — 809 

16 1,39 Bei Siede- 

30 1.23 temperatur: 9,5 

= 

50 1,06 

100 0,78 
) IIb, 258. 

vy. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 14 
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Léslichkeit von Ammoniumchlorid in Wasser’). 


SS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSE SESS” 


t Loéslichkeit i Léslichkeit t Loéslichkeit 
0° 28,4 400 46,16 80° 63,92, 
10 82.84 50 50,60 90 68,36 
20 37,28 60 55,04 100 72,80 
30 41,72 70 59,48 110 77,24. 
aye, 264. 


2 


Loéslichkeit von Ammoniumbikarbonat in Wasser (bestimmt. 
unter Beriicksichtigung der theilweisen Zersetzung der Lésung)’). 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Loéslichkeit 
0,0° Tei Leo 17,10 22,8° 22,59 
3,0 12799 It 19,35 26,2 24,65 
8,4 155407 20,9 21,56 29,9 27,0 

1) IIb, 288. 

Léslichkeit von Ammoniumsulfat in Wasser’). 

t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 

Oy 71,00 40° 81,60 80° 92,20 
10 13,00 50 84,25 90 94,85 
20 76,30 60 86,90 100 97,50 
30 78,95 70 89,55 

1) Ib, 267. 


Léslichkeit von Baryumbromid in Wasser}). 


SS Ew NS RT CSRS EEG TZ SPDT SSP ZTE 25 SED SPT ET SSE SA SPE EE SRI SSP SST 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
Qe 98 40° 114 80° 135 
20 104 60 123 100 149 


*) ILb,; 365, 


in Wasser, Alkohol und in anderen Flissigkeiten. P11 


Léslichkeit von Baryumchlorat in Wasser}?), 


t Léslichkeit | t Léslichkeit | t Léslichkeit 
We 22,8 40° 52,1 80° 98,0 
20 37,0 60 eS 100 126,4 

*) IIb, 363. 

Léshechkeit von Baryumchlorid in Wasser}), 

t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
a 32,2 30° 38,2 70° 49,4 
10 33,3 40 40,8 80 52,4 
15 aon eee = <t{) 43,6 90 55,6 
20 35,7 60 46,4 100 57,8 


§).. Tb, 258. 


Léslichkeit von Baryumhydroxyd in Wasser?). 


t Léslichkeit i Léslichkeit L t Léslichkeit 

0° 1,5 30° 5,0 60° 18,76 

5 Lyd oD G7 65 24,67 
10 2,22 40), 7,30 70 ole 
a5: 2,89 45 9,12 UD 56,85 
20 3,48 50 11,75 80 DOREY 
25 4,19 55 1474 

Ne TED; 351. 


Léslichkeit yon Baryumnitrat in Wasser’). 


t | Léslichkeit | t Léslichkeit ‘5 Léslichkeit 
10° 7,0 50° Vt 80° 27,0 
20, FZ 60 20,3 90 30,6 
30 11,6 70 23.6 100 32.9 
40 142 


) IIb, 381. 


VI. Loslichkeit verschiedener Salze und anderer Koérper 
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Léslichkeit von Bleichlorid in salzsiurehaltigem Wasser’). 


HCl in Menge des in 1000 Gewichtstheilen Fliissigkeit gelésten Bleichlorids 
100 Theilen 
ree bei 0° | bei 20° bei 40° | bei 55° bei 86° 
0,0 8,0 11,8 17,0 21,0 31,0 
56 2.8 3,0 4.6 6,5 12,4 
10,0 1,2 14 3.9 5,5 12,0 
18.0 24 4.8 7,2 9.8 19,8 
21,9 4.7 6,2 10,4 12.9 23.8 
81,5 11,9 14,1 19,0 24.0 38,0 
46,0 29,8 30,0 — — — 
(bei 17°) 
1) IIb, 530. 


Léslichkeit von Bleinitrat in Wasser’). 


er A tS SS 


t 


Léslichkeit 
von 1 Theil Salz 
in Thin. Wasser 


t 


Léslichkeit 
von 1 Theil Salz 
in Thln. Wasser 


Loslichkeit 
t von 1 Theil Salz 
in Thln. Wasser 


0° 2,58 45 0,83 
10 2,07 65 0,72 
25 1,65 

1) IIb, 557. 


Léslichkeit von Borsdure in Wasser?). 
Tabelle von Ditte (1 Liter Wasser list bei t°): 


t | Theile H3BO3 | Theile Bg03 


t Theile H3BO3 


Theile BO, 


00 19,47 11,00 62° 114,16 64,50 
12 29 20 16,50 80 168,15 95,00 
20 39,92 22.49 102 291,16 164,50 
40 69,91 39,50 


Tabelle von Brandes und Firnhaber (100 Theile Wasser lésen bei t°): 


t Theile H3BO3, t | Theile H3BO3 t Theile HgBO3 
19,0° 3,90 50,0° 9,84 87,59 28.17 
25 6,72 62,5 16,34 100 33,67 
37,5 7,90 75 21,15 


in Wasser, Alkohol und in anderen Flissigkeiten. 
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Léslichkeit von Cadmiumchlorid in Wasser’). 


CC _ EEOEOCOL 


Léslichkeit Léslichkeit Léslichkeit 
t von | Theil Salz t von | Theil Salz 1H von | Theil Salz 
in Thln. Wasser in Thin. Wasser in Thln. Wasser 
2,0) 0,71 60° 0,72 100° 0,67 
40) 0,72 80 0,70 
1) IIb, 491. 


Léslichkeit von Cadmiumjodid in Wasser?). 


a 


Léslichkeit 


Léslichkeit Léslichkeit 
t von 1 Theil Salz | if von | Theil Salz 6 von | Theil Salz 
in Thln. Wasser | in Thin. Wasser in Thln. Wasser 
20° 1,08 60° 0,93 100° 0,75 
40 1,00 80 0,86 


1) IIb, 496. 


Léslichkeit von Casiumalaun}). 


a a TE 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 

Qe 0,19 25 9 0,49 65° 2,38 
10 0,29 35 0,69 80 5,29 
7 0,38 50 1,235 


) IIb, 246. 


Liéslichkeit von Calciumbromid}?). 


t Léslichkeit 


is | | t Léslichkeit 
(ye 125 40° 213 105° 
20 143 60 278 


1) Ib, 307. 


o12 


914 VI. Léslichkeit verschiedener Salze und anderer Kérper 
Léslichkeit von Calciumchlorid in Wasser). 

t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 

0° 49,6 30° 93 p02 136 

5) 54 30 100 80 142 
10 60 30 104 90 147 
15 66 AQ 110 95 151 
20 74 50 120 ye) 154 
25 82 60 129 

1) Ib, 299. , 


Léslichkeit von Calciumjodid in Wasser?). 
ea 


t Léslichkeit t Léslichkeit | t Léslichkeit 

Ue 192 40° 228 | 922 435 
20 204 43 286 | 

‘)-ILb, 307. 


Léslichkeit von Caleiumkarbonat in kohlensiurehaltigem 
Wasser!). 
NNT 


Geldste CO» 


Geléste CO 
PMS ACE ind CaO ancl) © ERUOs yeaa und "Cal! ie | Cals 
2 11 bei 16° 2 11 bei 16° 
mm mg mg mm mg mg 
J 
0,000504 | 60,96 74,6 |) 0.1422 = 533 
0,000808 (PAS 85 0,2538 1072 663,4 
0,00333 123,00 137,2 0,4167 1500 787,5 
001387 | 2184 2231 || 0.5533 | 1846 885.5 
0,0282 310.4 296.5 || 0.7297 | 2270 972 
0,05008 408,5 360 0,9841 2864 1086 
) Ib, 326. 


Léslichkeit von Calciumhydroxyd in Wasser’). 


t Theile Wasser | Theile Wasser t Theile Wasser | Theile Wasser 
auf 1 CaO auf 100 CaO auf 1 CaO auf 100 CaO 
Oe 759 0,181 a) 862 0,116 
10 770 0,129 40 932 0,107 
20 791 0,126 50 1019 0,098 


in Wasser, Alkohol und in anderen Flissigkeiten. 


15 


a re SESE 


t Theile Wasser | Theile Wasser t Theile Wasser | Theile Wasser 
auf 1 CaO auf 100 CaO auf 1 CaO | auf 100 CaO 
60° 1136 0,088 90° 1579 0,063 
70 1235 0,080 99 1650 0,060 
80 1362 0,073 
1) IIb, 296. 


Léslichkeit von Calciumsulfat in Wasser}). 


a) CaSO, . 2H0. 


1 Theil des Salzes lést sich in Theilen Wasser: 


t Theile Wasser t Theile Wasser t Theile Wasser 

0° 415 38° 368 72° 391 

18 386 4] 370 Pacts 417 

24 378 Do Sue | 99 451 
32 otk 

b) CaSOy. 1 Theil des Salzes list sich in Theilen Wasser: 
Src sl i a Ot a Ba a tn ea 

t Theile Wasser t Theile Wasser t Theile Wasser 

0° 525 i BO 466 72° 495 
18 488 41 468 86 528 
24 479 ao 474 99 ST 
Bye 470 

Veliines ls: 
Léslichkeit von Eisenoxydulsulfat in Wasser}). 
1 Theil des Salzes lost sich in Theilen Wasser: 

t Theile Wasser t Theile Wasser t Theile Wasser 
10° 1,64 39° 0,66 84° 0,37 
15 1,48 46 0,44 90 0,27 
24 0,87 60 0,38 100 0,3 


1) 11, 328. 


° 


216 VI. Léslichkeit verschiedener Salze und anderer Kérper 


Léslichkeit von Hisenoxydulammoniumsulfat’). 
| SS Se SR a a PS EE NE SS SY RIE SS A SR SS ET ES EES EAMES TPES 


Theile wasser- Theile wasser- t Theile wasser- 
t freies Salz freies Salz freies Salz 
OF 12,2 | 386° ales 60° 44.6 
12 To | 45 36,2 65 49,8 
20 21,56 58) 40,3 ve3) 56,7 
30 28.1 | 
Sy TOOL, Bet): 


Léslichkeit von Jod in wisseriger Kaliumjodidlésung’). 


SG. bei 7,9° KJ | J SG. bei 7,9° KJ J 
1,0234 | 1,802% | 1,173% || 1,1882 8,663% | 7,368% 
1,0483 | 3,159 2.3038 1,1637 | 10,036 8.877 
1,0668 | 4,628 3,643 1,1893 | 11,034 9,949 
1,0881 | 5,935 4978 N11. 9110 (1 11,8084 11 182 
iene. open 6,037 1.2293 | 12,643 | 12,060 

1), 546. 


Léslichkeit von Kaliumbromat in 100 Theilen Wasser’). 


t Theile KBrO3 t Theile KBrO3 t Theile KBrO3 
eee | 
6° Bel 40 13,24 || 80° 33,90 
20 6,92 | 60 22,76 100 49,75 
) IIb, 32. 


Léslichkeit von Kaliumbromid in Wasser’). 


t | Léslichkeit | t Léslichkeit | t | tonic 
See hi ay 20,659 | 68,31 60,15° | 85,35 
Bee 49.57 30,0 70,35 71,45 90,69 
0,0 53,42 3139 74,46 80,0 93,46 
5.2 56,63 43,15 77,00 97.9 102.9 
12,65 | 61,08 50,5 80,50 |] 110.0 110,3 
18,3 64,11 


*) Il; 30. 


in Wasser, Alkohol und in anderen Fltissigkeiten. 
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Léslichkeit von Kaliumchlorat in 100 Theilen Wasser’). 


Tabelle von Gay-Lussac. 


t Theile KC103 t Theile KCl0, t Theile KC10, 
24,43° 8,44 (4,89 ° 35,40 
35,02 12,05 104,78 60,24 
49,08 18,96 
Tabelle von Gerardin. 
+ Theile KC103 | t | Theile KC105 G Theile KC103 
28° 9,5 40° 14,4 65° 29,1 
Be 12,3 47 18,3 


Tabelle von Tilden und Shenstone. 


t Theile KC103 t Theile KC103 | ie Theile KC103 

0° 3,9 130° 88,5 180° 190 
100 96,5 

By (iby OAs 

Léslichkeit von Kaliumchlorid in Wasser’). 
Tabelle von Mulder. 

t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
10% 32,0 40° 40,1 80° 51,0 
15 30,4 50 42.8 90 53,8 
20 34,7 60 45,5 100 56,6 
30 37,4 70 48,3 

Tabelle- von de Coppet. 
t Léslichkeit | t A Léslichkeit t Léslichkeit 
— 11,0° 24,46 0,0° 9,40° 30,84 
ie 25,78 3,9 29,37 14,95 32,66 


918 VI. Léslichkeit verschiedener Salze und anderer Kérper 
t Léslichkeit t Léslichkeit | t Léslichkeit 
19.0% 34,32 55,10° 44,51 86,60° 52,53 
25,7 36,10 64,95 AV17 107,65 58,5 
38,8 39:01 74,25 49,27 | 109,60 59,26 
46,15 42.34 
Tabelle von Andreae (nach zwei Methoden gefunden). 
Erste Methode, 
t Léslichkeit ib Léslichkeit | t | Léslichkeit 
| 
0,05 ° 27,988 10,50° L406 ead, 17° | 45,264 
7,00 30,314 | 
Zweite Methode. 
] 
t Léslichkeit t Léslichkeit | t Léslichkeit 
0,009 27,986 10,629 | 31,454 34,429 | 38.595 
5,52 29.851 14,52 32.547 59,92 45,473 


Tabelle von Tilden und Shenstone. 


nnn Oe ———EE——— 


ib Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
oe 29,2 130° 66 180° 78 
100 56,5 | 
Db 19) 


Léslichkeit von Kaliumchlorid (6) in Alkohol von ver- 
schiedenem SG. (D) bei verschiedener Temperatur (t)?). 
ee 


D 6 t D 0) t 
| | 
0,9904. 23,9 0,270° || 0,9573 iat 0,162° 
0,9848 19,9 0,255 0,9390 42 0,125 
0,9793 15,7 0,233 0,8967 1,89 0,061 
0,9726 11,9 0,205 


*) Le 208 


in Wasser, Alkohol und in anderen Fliissigkeiten. 
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Loéslichkeit von Kaliumchlorid in Alkohol von p Gewichts- 
prozenten und dem SG. s bei 15°}), 


p | s KCl p s KCl 
ay| 
10 0,984 19,8 50 0,918 5,0 
20 0,972 14,7 60 0,896 2,8 
30 0,958 10,7 70 0,848 0,45 
40 0,940 PEN 
) IIb, 20. 


Léslichkeit von Kaliumchromat in Wasser?). 


Tabelle von Alluard. 
NNN 


t Léslichkeit t Léslichkeit a Léslichkeit 

oe 58,90 4()° 66,98 80° 75,06 
10 60,92 50 69,00 90 77,06 
20 62,94 60 71,02 100 79,10 
30 64,96 70 73,04 


Tabelle von Nordenskjéld und Lindstrém. 
SS a a a ee SR TS PTE TS, 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
0,00° 61,5 421° 70,3 93,6° (Oe 
10 62,1 63,6 74,9 106,1 81,8 
27,37 66,3 
NW SS. 
Léslichkeit von Kaliumdichromat in Wasser!). 
Loslichkeit Loéslichkeit 
t iB 
nach Alluard | nach Kremers nach Alluard | nach Kremers 
0° 4.6 4,97 60° 45,0 50,5 
10 7,4 8,5 70 56,7 — 
20 12,4 13,1 80 68,6 73,0 
30 18.4 a 90 811 ee 
40 25,9 29,1 100 94,1 102,0 
50 35,0 = 


1) IE, 572. 


9220 VI. Léslichkeit verschiedener Salze und anderer Kérper 
Léslichkeit von Kaliumjodat in Wasser’). 
t | Léslichkeit | t | Loslichkeit t Léslichkeit 
OP Oy lal 40° 13,24 80° 33,90 
20 6,92 60 22,16 100 49,75 
1) IIb, 42. 
Léslichkeit von Kaliumferrosulfat?). 
100 Theile Wasser lésen: 
t Theile wasser- ‘ Theile wasser- t Theile wasser- 
freies Salz freies Salz freies Salz 
a0” 19,6 Bo” 36,5 5o® 50,1 
10 24,5 35 4] 65 59,3 
14,5 PASS | 40 45 70 64,2 
16 30,9 


1) TI, 330. 


Loéslichkeit von Kaliumkarbonat?). 


t Léslichkeit t Léslichkeit t | Léslichkeit 
()° 89,4 50° 121 100° 156 
10 109 60 127 110 167 
20 ee 70 133 120 181 
30 114 80 140 130 196 
40 Lay 90 147 5 205,1 
1) IIb, 95. 


Léslichkeit von Kaliumbikarbonat?). 


Tabelle von Poggiale. 


a SS 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
eal hie 
0° 19,61 30° 30,57 60° 41,35 
10 23,23 40 34,15 70 45,24 
20 26,91 50 37,92 


Ib, 98. 


in Wasser, Alkohol und in anderen Fliissigkeiten. 221 


Tabelle von Dibbits, 


unter Beriicksichtigung des Kohlensiureverlustes durch Dissociation’). 


SS SSS a SS A SA a TES 


t Léslichkeit t Loéslichkeit t Loslichkeit 
0,0° 22,45 27,4° 37,48 46,3° 49,57 
5,9 25,27 32,2 40,35 51,4 53,25 

11,0 28,22 37,5 43,64 54,9 55,94 
163 31,14 41,8 46,43 59,0 59,10 
21,5 34,10 
1) IIb, 98. 
Léslichkeit von Kaliumjodid in Wasser}). 
Tabelle von Mulder. 

t | Léslichkeit t Léslichkeit ie Léslichkeit 

0° 1279 302 152,38 80° 192 

K 132,1 40 160 90 201 
10 136,1 50 168 100 209 
15 140,2 60 176 110 218 
20 144,2 70 184 

Tabelle von de Coppet. 
t Loéslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
— 22,65° 107,2 21,05° 143,3 65,00° 178,38 
— 11,53 116,38 29,1 149,6 74,75 185,6 

0,0 126,1 37,3 156,7 86,35 194,6 
9,55 133,7 45,75 163,6 110,2 216,1 
12,9 137,9 55,05 169) 1 120,0 221,0 

ty Tb, 38s 


Léslichkeit von Kaliumjodid in Alkohol vom SG. (d) 


bei 0 bis 18°). 


d | Lislichkeit | d Léslichkeit d Loslichkeit 
0,9665 89,9 0,9088 48,2 
0,9528 76,9 0,8464 11,4 
0,9390 66,4 0,8322 6,2 


1) IIb, 39. 


299, VI. Léslichkeit verschiedener Salze und anderer Kérper 
Loéslichkeit von Kaliumnitrat’), 
Tabelle von Gay-Lussace. 
t Léshichkeit t Léslichkeit | t | Léslichkeit 
ie 13,3 45° 74,6 O08 236 
18 29 


Tabelle von Mulder (z. Th. nach Versuchen von Karsten, Longchamp, Gerlach). 
A SESE SS NOE WEAF SI SS SSSR SSE ESSE SSS SSS SSS ERE 


t Léslichkeit t Loéslichkeit t Loéslichkeit 
Oo 13,3 458 74. So” 189 
5 LG kL 50 86 90 206 
10 ad eal NS) 98 95 226 
185) 26,0 60 111 100 247 
20 31,2 65 124 105 272 
25 37,3 70 139 110 301 
30 44,5 aS NS 114 326 
35 54 80 2 114,1 3274 
40 64 


Tabelle von Andreae (nach zwei Methoden). 


Erste Methode. 


enn en EE 


t L&slichkeit t Léslichkeit a Léslichkeit 
0,05° 13,35 21,50° 33,52 50,00° 85,36 
0,25 13,46 23,82 36,64 50,10 85,52 
4,00 16,00 26,39 40,28 55,13 97,42 
9,92 20,80 30,20 46,20 59,16 107,63 

12,63 23,36 40,10 64,12 68,29 132,11 
16,30 27,23 44.50 73,25 


Zweite Methode. 


a eee 


t 


4,009 

9,12 
12.78 
16,38 


Loéslichkeit t Léslichkeit t Loéslichkeit 
hl La a... ee 
15,99 23.800 36,60 50,38° 86,22 
20,10 30,20 46,22 55,13 97,52 
23,48 35,21 54,72 59,26 107,75 
27,28 40,10 64,14 68,34 132,28 
33,37 44,10 72,33 


21,40 


ELLs Wek. 


in Wasser, Alkohol und in anderen Fliissigkeiten. 223 
Léslichkeit von Kaliumnitrat in Alkohol ty 
bei 15°, 
100 Theile Alkohol: 
Gew.-°/o Gew.-°/o Gew.-°/o 
wasserfreier | Léslichkeit || wasserfreier | Léslichkeit wasserfreier | Léslichkeit 

Alkohol Alkohol Alkohol 

10 13,2 40 4.3 60 eye 

20 8,5 50 2,8 80 0,4 

30 5,6 | 

ty Tos 7 Ge 


Léslichkeit von Kaliumsulfat in Wasser’). 


Tabelle von 


Mulder. 


nnn 


t Léslichkeit t Léslichkeit i Léslichkeit 

0° 8,46 Bb? a! 70° LoS 

5 7 40 14,0 icy 20,8 
10 9.7 45 14,9 80 21,8 
15 10,3 50 15,8 85 22,8 
20, 10,9 55 16,8 90 23,9 
25 11,6 60 17,8 95 25,0 
30 12,3 65 18,8 100 26,2 

Tabelle von Andreae (nach zwei Methoden bestimmt). 
Erste Methode. 

t Léslichkeit G Loslichkeit t Léslichkeit 
0,059 7,360 29,889 | 12,948 50,159 | 16,535 
4,32 8.156 30,00 12,972 50,38 16,550 

11,41 9.487 || 30,14 12,987 59,96 18,156 
18,38 10,815 || 40,03 14,763 || 59,94 18,163 
19,95 11,107 40,10 14,788 69,86 19,724 
20,00 11,114 49,98 16,507 69,88 19,732 
20,10 11,121 

Zweite Methode. 

t Léslichkeit t Léslichkeit | fi Léslichkeit 
0,05° 7,366 18,75° | 10,882 || 50,41° | 16,542 

11,15 9,430 39,88 14,739 


) IIb, 59. 


294. VI. Léslichkeit verschiedener Salze und anderer Korper 
Léslichkeit von Kaliumsulfat‘*) 
bei 15° in Alkohol von: 
Gew.-°/o Léslichkeit Gew.-°/o Léslichkeit Gew.-°/o Léslichkeit 
10 3,9 30 0,55 AO 0,21 
20 1,46 
DY LON Se, (0). 


Léslichkeit von Jod in Jodkaliumlésung (L) mit dem 
Prozentgehalt p bei 7°). 


SG. SG. 

Pp 2 der Lésung P a der Lésung 
1,802 L173 1,0234 8,663 7,368 1,13882 
3,159 2,303 1,0433 10,036 8,877 bI637 
4,628 3,643 1,0668 11,034 9,949 1,1893 
5,930 4,778 1,0881 11,893 11,182 12 ft 
7,201 6,037 1.12 12,648 12,060 1,2293 

) IIb, 41. 

Léslichkeit von Kobaltsulfat in Wasser). 

t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 

a 26,2 29° 40) 50° 55,2 
10 30,5 35 46,3 60 60,4 
20 36,4 44 50,4 70 65,7 
24 38,9 

) HOG, ARtOy 


Léslichkeit von Kobaltammoniumsulfat in Wasser’). 
SS A A SRST SI SS SE SS STE WS ESET CD EES 


5 Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 

()° 8,9 Boe 19,6 Oe 28,7 
10 LLG 40) 22,3 60 34,5 
18 15,2 45 25,0 as 43,3 
28 el! 


=) INU, abit. 


in Wasser, Alkohol und in anderen Fliissigkeiten. 225 


Léslichkeit von Kobaltkaliumsulfat in Wasser). 
pene en, ee a rr ne Be 


t Léslichkeit t Loéslichkeit t Léslichkeit 
GY 194 20° 39,4 35° 50,4 
12 30,0 20 45,3 4() 64,6 
5S 32,0 30 51,9 49 81,3 
bd, Zable 


Léslichkeit von Kupfersulfat in Wasser?). 
Tabelle von Brandes und Firnhaber. 


1 Theil Salz lést sich: 


t Léslichkeit t Loéslichkeit { Loéslichkeit 

40 3,32 50,09 1,14 87,59 0,75 
19 2,71 62,5 1,27 100 0,55 
31 1,84 75 1,07 104 0,47 
37,5 7 


Tabelle von Poggiale. 


it Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
go oA OL 4()° 56,90 80° 118,08 
10 36,95 50 65,83 90 156,44 
20 A231 60 (iad 100 203,22 
30 48.81 70 94,60 
1) IIb, 697. 


Léslichkeit von Lithiumbromid in Wasser). 


t | Loslichkeit 0 Léslichkeit 5 | Léslichkeit 


0° 143 Sieh 
34 196 82 


iM ap Pall: 
y. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 15 


a 


996 VI. Léslichkeit verschiedener Salze und anderer Kérper 
Léslichkeit von Lithiumchlorid in Wasser}). 
t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
0° 63,7 80° 115 140° 139 
20 80,7 96 1748) 160 145 
65 104,2 
1) IIb, 215. 
Léslichkeit von Lithiumjodid in Wasser’). 
t Léslichkeit t (Biichiceit t Léslichkeit 
Qe 151 Do” 200 Oo" 476 
19 164 75 263 120 588 
40) 179 80 435 
1) IIb, 218. 
Léslichkeit von Lithiumkarbonat in Wasser!). 
t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
Oe 1,539 50° 181 100° 0,728 
10 1,406 75 0,866 102 0,796. 
20 1,329 
1) Ib, 226. 
Léslichkeit von Lithiumnitrat in Wasser}). 
t Léslichkeit t Léslichkeit | t Léslichkeit 
OQ? 48,3 40° 169,4 100° 227,3 
20 TO, 70 196,1 110 256,4 
Dells 2222 


Léslichkeit von Lithiumsulfat in Wasser }). 


ee 
t Léslichkeit + Léslichkeit t Léslichkeit 
iy 35,34 45° 32,8 100° 29,4 
20 34,36 65 30,3 


ib, 220: 


in Wasser, Alkohol und in anderen Fliissigkeiten. 
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Léslichkeit von Magnesiumsulfat in Wasser?). 


a TTT ET 


t Léslichkeit | t Léslichkeit t Léslichkeit 

0° 26,9 40° 45,6 759 61,9 

5 29,3 45 48,0 80 64,2 
10 31,5 50 50,3 85 66,5 
15 33,8 55 527 90 68.9 
20 36,2 60 55,0 95 7144 
25 38.5 65 57,3 100 73,8 
3 40,9 70 59,6 105 77,9 
35 43,3 

1) Ib, 429. 


Léslichkeit von Magnesiumammoniumsulfat in Wasser?) 


nnn, ———E———ee 


t Léslichkeit + Léslichkeit t Léslichkeit 

()° 9,0 30° 19,1 55° O10 
10 14,2 45 25,6 60 36,1 
LG 15,7 50 30,0 75 45,3 
20 17,9 


1) Ib, 433. 


Léslichkeit von Magnesiumkaliumsulfat in Wasser}). 
a a ES a aR SE ES 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 

0° 14,1 oon 33,2 60° 50,2 
10 19,6 45 40,5 65 53,0 
20) 25,0 55 47,0 75 59,8 
30 30,4 


1) IIb, 480. 


Léslichkeit von Mangansulfat in Wasser}). 


t Léslichkeit 5 Léslichkeit t Léslichkeit 

0° 55,4 20° 66,3 Boe 71.9 

5 58,2 aS 68,5 40 73,1 
10 63,8 30 70,4 45 74. 


998 VI. Loslichkeit verschiedener Salze und anderer Kérper 

t Léslichkeit ib | Léslichkeit 1 | Léslichkeit 
50,0°® 74,8 64° 61,5 95° 51,9 
54 75,3 85 61,3 100 52,9 
63,5 61,3 90 60,3 

2) PU 264s 
Loslichkeit von Natriumbromid in Wasser. 
a) Wasserfreies Salz?). 
Tabelle von Kremers. 

t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 

02 (1,0 40° 104,2 80° 112,4 
20 88,4 60 Perea 100 114,9 

Tabelle von de Coppet. 

t Léslichkeit t Léslichkeit t | Loslichkeit 
441° 115,6 74,5° 118,4 OFsa" 119,9 
91,5 116,2 80,5 118,6 100,38 120,6 
55,1 116,8 86,0 118,8 110,6 122,7 
60,3 L170 90,5 119,7 fs 124,0 
64,5 17,3 

= AGN alesyey 

b) Krystallwasserhaltiges Salz, NaBr + 2 H»,0 ?). 
if | Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
— 21,3° 71,00 25,108 94,48 40,50° 106,4 
— 6,5 76,60 25,3 94,82 Al? 107,4 
0,0 78,85 25,85 94,48 44,9 110,8 
19,75 26,4 94,82 45,25 110,6 
3,7 81,53 29,6 97,58 46,2 111,8 
4,0 82,29 29,8 97,04 46,7 111,8 
12,7 86,10 32,6 99,38 47,75 113,6 
13,05 92,60 34,5 1011 48,3 114,5 
22,8 92,15 34,6 101% 48,5 114,3 
23,1 93,86 30,2 L059 49,2 Lip? 
23.3 94.10 39,7 105,1 49 8 115,8 
24,7 94,60 40,0 106,0 


a) Ly el ace 


in Wasser, Alkohol und in anderen Flissigkeiten. 
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Léslichkeit von Natriumchlorat in Wasser}). 
peer a el ee ste 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
(ye 81,9 60° 147,1 100° 232,6 
20 99 80 175,6 120 oOo 
4) 123,5 
Wilin, WSsZs 


Léslichkeit von Natriumchlorid in Wasser?). 


Tabelle von Raupenstrauch. 


Erste Methode. 


a a SS TSS) 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Loéslichkeit 
05° 35,575 17,6° 35,750 SOyh- 36,887 
4.1 35,646 445 36,506 69,2 37,503 
9,0 35,651 

Zweite Methode. 

t | Léslichkeit | t | Léslichkeit | t Léslichkeit 
0.5" 35,610 42° 35,607 30,0° 36,251 
0,7 35,637 10,5 35,699 65,2 37,292 

2) Alp, 128. 
Léslichkeit von Natriumchlorid}). 
Tabelle von de Coppet. 
t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
— 14,00° 32,0 15,60° 39,16 59.75" 37,31 
— 13,8 32,15 20,85 35,63 males 37,96 
— 6,25 34,22 25,45 35,90 74,45 37,96 
— 5,95 34,17 38,55 36,52 82,05 38,41 

0,0 35,6 44,75 36,64 86,7 38,47 

3,6 39,19 52,5 37,04 93,65 38,90 

5,3 35,94 55,0 36,99 101,7 40,76 
14,45 35,94 


1) IIb, 129. 


230 VI. Loslichkeit verschiedener Salze und anderer Kérper 
Tabelle von Andreae (nach zwei Methoden). 
Aus NajCO3 dargestellt. 
Erste Methode. 

t Léslichkeit t Léslichkeit t Loéslichkeit 
0.102 30,624 102° 35,677 po, 18 37,010 
3,78 35,625 40,3 36,323 

Zweite Methode. 

t Léslichkeit t Lislichkeit | ‘ Laslichkeit 

00 30,633 | aS? 35,622 | tOss2 35,682 


Aus Steinsalz dargestellt. 
Erste Methode. 


5 RC PRS SI PSD SS SS SS SRST SST TITS SESE ISS CESS ES SESS SE SPSS SASS CSS NC EE 


t Loéslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
10,20° 35,680 40,3° 36,303 60,2° 37,072 
21,7 35,840 49.6 36,633 72.0 37,593 
28,85 36,008 

Zweite Methode. 
eee ——EEEEEE——————E—E eee 
t Léslichkeit i Loslichkeit t Léslichkeit 
46° 35,645 30,8° 36,060 60,07° | 37,046 

10,1 35,712 40,0 36,325 72,05 37,598 
22,0 30,865 39,6 36,320 80,9 38,050 
28,9 35,986 49,64 36,670 

) Iifio, 129. 


Léslichkeit von Natriumchlorid in Alkohol?). 


100 Theile Alkohol (Gewichtsprozent P) lésen bei 15°: 


nnn 


atriumchlorid 


Theile 


p Theile 
Natriumchlorid 


Pp Theile 
Natriumchlorid 


‘\allbs Lois 


in Wasser, Alkohol und in anderen Fliissigkeiten. 
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Léslichkeit von Natriumdichromat in Wasser). 
ee ener dS a, 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 

O2 107,2 30° 116;6 100° 162,8 
15 109,2 80 142,8 1389 209,7 

VN ores 

Léslichkeit von Natriumjodid in Wasser). 
a) Wasserfreies Salz. 
Tabelle von Kremers. 

t Léshichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 

2 158,7 60° 256,4 120° 322,5 
20 178,6 80 303 140 333,0 
AO 208,4 100 312,5 

Tabelle von de Coppet. 

t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
64,7° 294.5 86,4° 298,3 Li 7? 306,2 
71,3 294,4 92,4 300,2 124,7 317.5 
74,1 295,3 OTe 300,3 132,90 317,3 
81,6 296,8 10107 302,5 138,1 319,2 

ibe 139: 
b) Krystallwasserhaltiges Salz, NaJ-+2H)0. 

t Léslichkeit | t | Léslichkeit t Léslichkeit 
—17,25° 149,3 14,00° 173,0 41,60° 208,7 
— 5,4 155,2 20,55 179,3 A515 2L6,L 
0,0 158,7 25,9 185,7 50,3 228,4 
3,15 162,6 29,6 190,2 55,5 242.6 
4,95 163,7 36,6 200,6 60,0 256,4 
12,5 La 40,0 208,3 64,55 275,4 


1) IIb, 140. 


939 VI. Léslichkeit verschiedener Salze und anderer Kérper 
Lislichkeit von Natriumkarbonat in Wasser’). 
a) Wasserfreies Salz. 
Léslichkeit Léslichkeit 
t t 
nach Léwel | nach Mulder nach Léwel | nach Mulder 
Oe 6,97 ial 30,0° 37,24 38,1 
5 9,5 32 oe 46,4 
10 12 06 12,6 32,0 aan 59 
15 iG 20 16,5 38 51,67 == 
20 24.71 21,4 L104 45,47 = 
25 28,50 28,0 
pellib 195: 
b) Krystallwasserhaltiges Salz, NayCO3 +10 HO. 
t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
Oe 21,33 20° 92,82 38° 1142,17 
10 40,94 20 149,13 104 539,63 
15 63,20 30 273,64 
2) Tb; 19%. 
Léslichkeit von Natriumbikarbonat in Wasser’). 
Tabelle von Poggiale. 
t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
02 7,92 OM! 10,80 60° 13,68 
10 8,88 40 11276 70 14,64 
20 9,84 50 12,72 


Tabelle von Dibbits. 


SS ae SASS) SS RS SES SST A RSS PSA REE FS SES See SETS 


t Léslichkeit t Loéslichkeit ty Léslichkeit 
Cake | oe A aa 
O02 6,88 24,8° 10,33 A448? 18,57 
5,6 7,04 30,2 eS 51,4 14,79 
8,2 7,89 34,7 11,85 57,2 15,90 
14,8 8,83 40,6 12,84 60,0 16,44 
20,5 9,68 


Wy UN BON, 


in Wasser, Alkohol und in anderen Fliissigkeiten. I33 


Léslichkeit von Natriumnitrat in Wasser}). 


fae <I 
t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
— 6? 68,80 4()? 102 80° 148 
0 72,9 50 1b 90 162 
10 80,8 60 122 100 180 
20 87,9 70 134 110 200 
30 94,9 
Veit bs 169: 


Léslichkeit von Natriumnitrat in 100 Theilen Alkohol von 
P Gewichtsprozenten, bei 15°?): 


iz Léslichkeit if Loéslichkeit P Léslichkeit 
10 65,3 30 30,0 60 11,4 
20 48,8 40) 25,8 80 2,8 

ay PED £70: 


Léslichkeit von Natriumphosphat in Wasser). 


t Léslichkeit | t Léslichkeit | t | Léslichkeit 

0° 2,5 30° 39,3 70° 95,0 

D 2,8 40 63,9 75 95,8 
10 3,9 45 74,8 80 96,6 
15 5,8 50 82,5 85 97,2 
20 9,3 55 87,7 90 97,8 
25 15,4 60 91,6 95 98,4 
30 , 24,1 65 93,8 99 98,8 

AVN Mos aries 


Léslichkeit von Natriumsulfat in Wasser’). 
2) Na SO, + 10 HO. 


t Loéslichkeit t Léslichkeit | 1 Loéslichkeit 

0° 5,02 20° Bae 50,76 
10 9,00 25 34 55,00 
15 13,20 26 35 50,20 
18 16,80 30 40, 48,8 


934 VI. Léslichkeit verschiedener Salze und anderer Kérper 
t Léslichkeit ‘5 Léslichkeit t Léslichkeit 
450 47,7 70° 44.4 90° 43,1 
50 46,7 (i) 44,0 95 42,8 
55 45,9 80 43.7 100 42,5 
60 45,3 85 43,3 103,5 42.2 
65 44,8 


b) Nap$O,+7H,0. 


Se SD 1S HY SA SSS ES RES AS 2 SSE“ WP SSS SSL SSCS PS ARE ERE CREA AE SES 


o Léslichkeit ic Déslichkeit t Léslichkeit 
(0° 19,62 16° 38,73 20° 44,73 
10 30,49 Wz 39,99 25 52,94 
133 34,27 18 41,63 26 54,97 
15 37,43 19 43,35 
Sy slay; UGS 7/, 


Léslichkeit von Natriumthiosulfat in Wasser ?). 


Wasserfreies Salz. 
Tabelle von Mulder. 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
16° 65 30° 82 45° 109 
20 69 BY) 89 47 ee 
25 0) 40) 98 

Tabelle von Kremers. 

t Léslichkeit t Léslichkeit t Loslichkeit 

00 47,6 40) 104,2 60° 102,3 
20 69,5 


1) IIb, 163. 


Léslichkeit von Nickelsulfat in Wasser }). 
re 


t Léslichkeit t Loéslichkeit t Léslichkeit 

20 30,4 31° 45,3 530 544 
16 37,4 4] 49] 60 57,2 
20 39,7 50 52,0 70 61,9 
ae 41,0 


*) I, 508. 


in Wasser, Alkohol und in anderen Fliissigkeiten. 
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Loéslichkeit von Nickelammoniumsulfat in Wasser). 


LLL rr a sere SEES EEN EES 


t Léslichkeit t Loéslichkeit t Loéslichkeit 
3,50 1,8 300 8,3 590 16,7 
10 3.2 40 11,5 68 ee 
16 5,8 50 144 85 28.6 
20 5,9 


*) WT, 509: 


Léslichkeit von Nickelkaliumsulfat in Wasser’), 
ota stl etree tale a aa ea 


5 Léslichkeit t Léslichkeit t Loéslichkeit 
0° 3) 30° 18,6 bow 32,4 
10 9 36 20,4 60 35,4 
14 10,5 49 PATIETE Us 45,6 
20 13,8 
) TH, 509. 


Léslichkeit der Platinchloriddoppelsalze des Kalium, 
Rubidium und Cisium in Wasser). 


t Kalhum- |Rubidium-| Cisium- t Kalium- |Rubidium-| CAasium- 
salz salz salz salz salz salz 
0° | 0,74 | 0,184 | 0,024 | 60° | 264 | 0,253 | 0,213 
10 0,90 | 0,154 | 0,050 | 70 3.19 | 0,329 | 0,251 
20 1,12 | 0,141 | 0,079] 80 3.79 | 0,417 | 0,291 
30 1,41 0,145 0,110 90 4,45 0,521 0,332 
40 1,76 | 0,166 | 0,142 | 100 B18 10,681010.0.577 
50 2.17 | 0,203 | 0,177 
is 230: 


Léslichkeit von Quecksilberchlorid in Wasser}). 


t Léslichkeit t Loslichkeit t Léslichkeit 

0° 5,73 40° 9,62 80° 24,30 
10 6,57 50 11,34 90 37,05 
20 1,09 60 13,86 100 53,96 
30 8,43 70 Lij20 


1) IIb, 851. 


236 VI. Léslichkeit verschiedener Salze und anderer Kérper 


Loslichkeit von Rubidiumchlorat in Wasser?). 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
Ae 2,8 1e)2° 4.9 Ue Dik 
1b} 3,9 
) 1 oy, PES, 


Léslichkeit von Rubidiumchlorid in Wasser?) 


bei 1°: 76,38, 
bei 79: 82.89. 
1) Ib, 234. 


Léslichkeit von Rubidiumsulfat in Wasser?) 


bei 10°: 42,4, 
bei gewéhnlicher Temperatur: 34,4. 


al by, 2a: 


Léslichkeit von Schwefel in Schwefelkohlenstoff?). 
Nach Cossa lésen sich in 100 Theilen Schwefelkohlenstoff: 


= 11° 16,54 || +15,0° 37,15 
6 18,75 18.5 41,65 
0 23,99 22 46,05 
1) T, 599. 


Léslichkeit von Schwefel?) 
in 100 Theilen 


i _LE_ E_L_ ______ — 


Fliissigkeit t Theile § Pliissigkeit t Theile § 
Benzol 26,0° 0,965 Chloroform 22° 1,250 
Benzol fal 4,377 Phenol 174 16,350 
Toluol 23 1,479 Anilin 130 85,270 
Aether 23,5 0,972 | 


) 1, 599; 


in Wasser, Alkohol und in anderen Flissigkeiten. 937 


Léslichkeit von Silbernitrat in Wasser?). 


RR ac RR DR St a ERE 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
0,0° 121,9 540 500,0 110° 1111 
19,5 227 3 85 714 
1) IIb, 807. | 


Léslichkeit von Silbernitrat in Alkohol?). 
100 Theile Alkohol von den Vol.-°/o P lésen 


a) bei 15°: 
iP Theile Salz 1B Theile Salz 12 Theile Salz 
95 3,8 60 30,5 30 13,¢ 
80 10,3 50 35,8 20 107,0 
70 221 || 40 56,4 10 158 

I 
1) IIb, 807 

b) bei 50°?2): 

if Theile Salz Pp Theile Salz RP Theile Salz 
etl 

95 res 40 98,3 20 214 
60 58,1 


1) IIb, 807f. 
ce) bev 7522): 


2 Theile Salz if Theile Salz P Theile Salz 
(ine 

95 18.3 60 89,0 20 340 

80 42,0 40 160 


1) IIb, 807f. 


Léslichkeit von Strontiumbromid in Wasser}). 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
0° 87,7 38° 112 83° 182 
20 99 59 133 110 250 


1) IIb, 337. 


* 


I38 VI. Léshchkeit verschiedener Salze und anderer Kérper 
Léslichkeit von Strontiumchlorid in Wasser). 
t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
0° 44,2 50,0° 74,4 80,0° 92,4 
10 48,3 60 83,1 90 96,2 
20 90,9 65 87,5 100 101,9 
30 60,0 66,5 88,8 110 109,1 
40 66,7 70 89,6 118,8 L165 
a) I byes. : 
Loéslichkeit von Strontiumchlorid in Alkohol}). 
100 Theile Alkohol vom SG. P bei 0° lésen bei 18°: 

P Theile Salz 12 Theile Salz 12 Theile Salz 
0,900 49,8 0,966 35,9 0,909 19.2 
0,985 47,0 0,953 30,4 0,846 49 
0,973 39,6 0,939 26,8 0,832 342 


) Ib, 386. 


Léslichkeit von Strontiumjodid in Wasser?). 


| t Ei Léslichkeit 


t Léslichkeit t | Léslichkeit 
0° 164 40° 196 100° 370 
20 179 70 250 


ALG; S38 


Léslichkeit von Strontiumnitrat in Wasser). 


t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
5,0° 47,3 40° 91,3 90,0° 99 
10 54,9 50 92,6 100 1011 
20 70,8 60 94,0 105 102,3 
30 87,6 70 95,6 107,9 102,9 
31,3 90,0 80 lec 


) iti, aes 


in Wasser, Alkohol und in anderen Fliissigkeiten, 939 


Léslichkeit von Strontiumoxyd und Strontiumhydroxyd 
in Wasser}). 


nnn 


t Theile SrO eine a t Theile SrO ne a oe 

(Dee 0,35 0,90 5g” 2,04 6,52 

5 0,41 1,05 60 3,03 (exee 
10 0/48 1,23 65 3,62 9.29 
15 0.57 1,46 70 4.35 11.16 
20 0.68 1.74 75 5,30 13.60 
25 0,82 2.10 80 6,56 16,83 
30 1,00 2.57 85 9.00 23.09 
35 1,22 3,13 90 12.00 30,78 
40 1,48 3,80 95 fev Loe 38,86 
45 1.78 4.57 100 18.60 47-71 
50 213 5,46 101,2 19.40 49,75 

) IIb, 332 


Léslichkeit von Thalliumchloriir in Wasser). 


1 Theil Salz list sich bei t° in Theilen Wasser: 
i 


t Léslichkeit | ti Léslichkeit ti Léslichkeit 
Oe 504 LOL? Bee 100° ca. 50, 52,5 
15 283.4 16,5 359 oder 63 
VTE b, o98e 


Léslichkeit von Thalliumkarbonat in Wasser?). 
Tabelle von Lamy. 


t Léslichkeit ti Léslichkeit t Loéslichkeit 


29.4 


18° | 5,23 | 62° | 12,85 | 100,8° 


Tabelle von Crookes. 


t | Loslichkeit | t Léslichkeit 


15,5° | 42 | 100° | 27,2 


1) IIb, 616. 


¢ 


P40 VI. Léslichkeit verschiedener Salze und anderer Korper 
Léslichkeit von Thalliumsulfat in Wasser}). 
1 Theil Salz lést sich bei t° in Theilen Wasser: 

t Léslichkeit t Léslichkeit t Léslichkeit 
Uae! 21,1 62° 8,7 1012. 5,22 
18 20,8 100 5,4 

MY ioe, Ok, 

Léslichkeit von Zinksulfat in Wasser }). 
. : Theile : Theile 
t Theile ZnSO, Zn80 44-740 t Theile Zn80, | 7.50, 47H,0 
Oe 43,02 115,22 60° 74,20 313,48 
10 48,36 138,21 70 79,25 369,36 
20 53,13 161,49 80 84,60 442,62 
30 58,40 190,90 90 89,78 533,02 
40) 63,52 224,05 100 95,03 653,59 
50 68,75 263,84 
2) UN, 272), 


Léslichkeit von Zinkammoniumsulfat in Wasser}). 


t Léslichkeit t | Léslichkeit 
0° (he) 20° 12,6 60° 
10 8.8 30 16,5 75 
13 10,0 45 21,7 85 
15 12,5 
) WON Io, 2808: 


i Léslichkeit 


29,7 
37,8 
46,2 


Léslichkeit von Zinkkaliumsulfat in Wasser). 


t Léslichkeit t 

0° 12,6 36° 
10 18,7 45 
15 22.5 50 
25 28.8 


) Ila, 473. 


Loslichkeit t Léslichkeit 
39,9 58° 67,6 
51,2 65 Sic 
54.0 70 87.9 


in Wasser, Alkohol und in anderen Fliissigkeiten. 
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Occlusion des Wasserstoffs durch Palladium?) 


NN 


Volumina Volumina 
Eigenschaften des aufge- Higenschaften des aufge- 
des t nommenen des t nommenen 
Palladiums Wasser- Palladiums Wasser- 
stoffs stoffs 
Legirung von — 20,5 Palladiumfolie, | 245° 526 
5 Theilen Silber frisch 1. Vakuum 
und 4 Theilen ausgegliiht 
Palladium 
Dieselbe 90—97°| 648 
Palladiumfolie = 68 
aus geschmolze- Palladiumdraht, = 935 
nem Metall als negative 
Elektrode 
Palladiumblech, a 200,4 
als negative Palladiumblatt- | 11° 982,14 
Elektrode chen, elektro- | _ (bei 
lytisch abge- Seay 
Palladiumfolie, |Gewéhnl.| 376 schieden 
frisch i. Vakuum | Tempe- 
ausgegliiht ratur 
hh Bile 


vy. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 


+ 
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VII. Dampftension. 


VII. Dampftension. 


1. Tension der Dampfe verschiedener Korper. 


Ammoniak }), 


t Druck t Druck ¢ Druck 
mm mm mm 
Ee es 
— ai)” 866,09 20° 6387,78 70° 24675,55 
== BY) 1392,13 30 8700,97 80 30843,09 
a= 10) 2144,62 A() 11595,30 90 38109,22 
0 3183,34 50 15158,33 100 46608,24 
— 10 4575,03 60 19482,10 
) Whe, ae, 
Borchlorid }). 
t Druck t Druck t Druck 
mm mm mm 
SOL 98,25 -+ 10° 562,94 oe 2042,25 
ae) () 159,46 20 807,50 60 2658,52 
a= Ih 250,54 30 1127,50 70 3092,12 
0 381,32 40 1535,25 80 4248,28 
Oy MN Gay, 
Brom), 
Tabelle von Bakhuis-Roozeboom. 
A | Druck t Druck ¢ Druck 
mm mm mm 
0,13° 62 Repl Bs 152,5 45,6° 487 
7,90 95 29,8 259 59,6 768 


Tabelle von Ramsay und Young fiir fitissiges Brom. 


SST SCS ES ASE ECT 1 SESS I? SASSER EE RG MEPERIDINE SS RSS RE PUR ACE OS SUES ETE 


t | Druck t Druck | Druck 
mm mm mm 
= 988°] 3855 28.559 | 251,0 47,659 | 518.2 
255,000 (4635 34,44 315,0 48.7 540,5 
iy eee ike suk 357,0 50,2 567,3 
2.68 57,9 41,85 418,6 541 636,1 
el 65,25 45,5 478,2 56,0 689,0 
+ 104 111,8 


VII. Dampftension. 


Tabelle fiir festes Brom. 


ee ee 
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“ Druck | t | Druck i Druck 
mm mm mm 
— 9,68° 35,55 | — 8,65° 40,05 | — 7,25° 45,55 
aD lity earl 
Brom }), 


a) Wasserige Lésung von Brom. 


ee eee 


Gehalt ‘ Gehalt 
t an Brom Druck t an Brom Druck 
%o mm %o mm 
0° 280 50 ie nae 8,50 90,6 
3 2,97 63,5 


b) Gesattigte wiisserige Lésung yon Brom. 


nnn 


Gehalt Gehalt 
t an Bee Druck t an noe Druck 
%Fo mm %o mm 
0° 4,05 68 10° 3,30 Lit 
3 3,80 80 


c) Mit Wasser gesiittigtes Brom. 


EE 


t | Druck | t Druck t Druck 
mm mm mm 
2,09 76 12,59 124 15,9° 146 
6,95 96 
et, 24: 


Bromwasserstoff}). 


a a a a a a GT, 


I I Ul 
t __ | Theile HBr _ | Theile HBr ___| Theile HBr 
Tension | in 1 Theil || Tension | in 1 Theil || Tension | in 1 Theil 

il cm H,0 em Hy0 cm H20 

eo 
— 25° 10 2,056 14 2,120 30 2,268 
2296S 2.056 18 2,120 87,5 | 2,267 
se [5 17.5) 2.056 25 2.119 47 2.266 
— 11,3 21,6 2,055 Bul! 2,118 57 2,265 
=i 20 6 eee abs 43 2117 73 2.264 
0 | 38 2,054 54 2,116 “a ms 
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VIL. Dampftension. 


Calciumchlorid }). 


a) Die Tensionsmaxima sind, wenn h = Tensionsmaxima bei 100°, in Millimeter Hg, 
p = Gewicht des CaCly. 6 H)O in 100 Theilen Wasser. 


CaCl + nH»)O h p CaCly + nH»O0 h p 
CaCl, + 81,38 H,O | 740 | 16,181) | CaCl, +3,95 H,O | 184 | —?) 
CaCl, + 13,73 HO | 580 | 157,41)|| CaCl, + 3,12 H,O | 138 | —*) 
Ca0l, + 9,95 H.0| 433 | 307,61) | CaCl, + 2,09 H,O | 132 | —%) 
CaCl, + 9,40 H,0 | 364,5 | 357,31) | CaCl, +1,99H,O | 60 | —2) 
CaCl, + 5,25-H,O| 204 | —*) |, CaCl,+1,03H,O | 59 | —2) 
CaCl, 4,38 H,0} 188. | —*) |_CaCl,--0,87H,0 | 26 | —=%) 
CaCl, + 4,04H,O| 182 | —*) || CaCl,+0,46H,O | 14 | —8) 

1) Flissig. *) Fest. %) Die Tension stellt sich nur sehr langsam her, die 
Bestimmungen sind daher unsicher. 
b) Tension von: 
. CaCly we H,O0 CaCly JZ! HO + CaCl ay HO CaCl, oe HO 
mm mm mm mm 
30,0" 4 8,5 100° 60 132 
65 18 32 | 129 Li — 
78 24 57 
1) Ib, 300 f. 
Chlorcyan?). 
t | Druck | t Druck t Druck 
mm mm mm 
— 30° 68,3 + 10° 681,92 HO? 2719,29 
— 20 148,21 20 1001,87 60 3664,24 
at () 270,51 30 1427,43 70 4873,19 
0 44411 40 1987,96 
D) Miley, SAO), 
Chlorwasserstoff }), 
t | Druck | rent | Druck t Druck 
Atm. Atm. Atm. 
— 78,33° r 
— 56,67 4,02 — 17,78 26,20 
Seta 5,08 ae, 30,67 
Sait 7,40 


) I, 486. 


VII. Dampftension. DAH 
Cyan). 
Tabelle von Faraday. 
t | Druck t Druck t Druck 
Atm. Atm. Atm. 
— 12,22° 1,53 8,89° Oat 23,00 ° 4,79 
— 6,67 1,89 10,00 3,28 26,11 5,16 
2,10 2,20 ips) 3,36 34,16 6,50 
0 2,00 17,22 4,00 35,00 6,64 
+ 3,61 3,42 va eal 4,50 39,44 7,00 
6,94 3,00 
Tabelle von Bunsen. 
¢ | Druck t Druck t Druck 
Atm. Atm. Atm. 
— 20,7° 1,00 Oe 2,7 15° 44 
— 10,0 1,85 - 10 3,8 20 5,0 
1) Ila, 416. 


Germaniumtetrachlorid?). 


t Druck t | Druck t Druck 
Se 

10,7° 0,073 70,0° 0,67 244,59 | 26.0 
16,8 0,090 86,0 1,0 255,0 280) 
30,0 0,151 185,0 7,0 266,0 39, 5 
40,0 0,231 202.0 11,5 276,9 38.0 
50,0 0,33 215,0 15,0 kritische 
60,0 0,5 934 9 21,5 Temperatur 

elie G05. 

Jod?). 
a) Festes Jod. 
ri Druck t Druck t Druck 
mm mm mm 
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VI. Dampftension. 


b) Flissiges Jod. 
SRA aL is TS EERE AS BTL ER EL IE TINE GES NBT SE DIES ANE RESELL DL ED RPI IE EG NEE IA TLE NDEI 


t Druck t Druck t Druck 
mm mm mm 
114,1° 89,8 Tegeeo heres 174,5° 575,3 
114,9 93.55 127,1 142.9 177,6 630,3 
iW7.3 103,0 166,6 475,0 180,75 680,5 
120,4 113,4 169,4 505,0 186,4 764,2 
123,15 | 124.5 {71,7 535,6 
) Ih, aye : 
Kohlendioxyd}). 
Tabelle von Regnault. 
t Druck Druck t Druck Druck 
mm Atm. mm Atm 
— 25" 13007,02 Vide 15° 39647,86 52,17 
— 20 15142,44 Loos 20 44716,58 58,84 
sas IIH 17582,48 23,14 25 50207,32 66,07 
— 10 20340,20 26,76 30 56119,05 73,84 
—5 | 2844134 | 30,84 35 62447,30 82.17 
0 26906,60 35,40 40 69184,45 91,08 
+ 5 30753,80 40,47 45 76314,60 100,41 
10 | 3449865 | 46.05 
Tabelle von Faraday. 
t Druck t Druck t Druck 
Atm. Atm. Atm. 
et 
— 97,40 1,14 — 455°] 880 
S70. 2.28 2730, 6n alas 
04 4.60 S178)! 29 64 
Tabelle von Cailletet. 
t Druck £ Druck t Druck 
Atm. Atm. Atm. 
— 809 1,00 Ea 60M 45,60 — 440 8,72 
ay) 1,55 — 54 5,46 a t0 10,25 
— 70 2,08 — 50 6,80 — 34 12,70 
6. 3.10 


alla eoO2s 
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Kohlenstofftetrachlorid»), 


t Druck t Druck t Druck 
= Ee 

0° 30,55 700 616,48 | 140° s711.23 
10 52,08 80 843,70 150 A4519,73 
20 85,49 90 1129,04 160 5453,88 
30 135,12 100 1481,19 170 6534,58 
40 206,51 110 1907,21 180 7792,33 
50 305,39 120 2415,28 | 195 10116,74 
60 439,66 130 3013,49 

2) NEY, Se 


Phosphor }). 


t Druck 4 Druck t Druck 
mm mm mm 


165° 120 200° 266 226° 393 
170 itis 209 339 230 ol4 
180 204 219 359 

1) Ifa, 88. 


Phosphortrichlorid 4). 


t Druck ¢ Druck | i Druck 
mm mm _mm 
0° 37,98 30° 155,65 60° 485,63 
10 62,68 40 233.78 70 674,23 
20 100,55 50 aAL og 
lliaee 129: 


Quecksilber 4). 


Druck Diu ek 
: nach Regnault | nach Hagen : nach Regnault | nach Hagen 
mm mm mm mm 

ge 0,0200 0,015 60° 0,1643 0,055 
10 0,0268 0,018 70 0.2410 0,074 
20 0,0372 0,021 80 0,3528 0,102 
30 0,0530 0,026 90 05142 0,144 
40 0,0767 0,033 100 0,7455 0,210 
50 0.1120 0,042 


1) IIb, 834. 


948 VIL. Dampftension. 
Schwefeldioxyd?). 
‘i Druck t Druck t Druck 
mm mm mm 
— 25° 31,49 + 10° 1719.95 | 50° 6220,01 
— 20 479,46 20 2462,05 60 8123,80 
— 10 762,49 30 3431,80 65 9221,40 
0 1165,06 40) 4670,23 
ply 620. 
Schwefelkohlenstoff!). 
4 Druck £ Druck t Druck 
mm mm mm 
— 20° 43,48 4()? 616,99 LOO? 3029,04 
— 10 81,01 50 850,71 110 4167,18 
0 131,98 60 1163,73 120 5145,43 
+ 10 203,00 70 1551,84 130 6273,03 

20 301,78 80 2033,¢7 140 7556,88 

30 436,97 90 2622,33 | 

Wella, 394. 

Schwefelsaiuredihydrat ?). 
t Druck | ‘ | Druck | ‘ Druck t Druck 
mm mm mm mm 
143,3°| 54,6 | 176,6° |) 254,0 | 1989°°1 S3b.2 1 204 5°) 71d 
1) T, 646, 
Schwefelwasserstoff?). 
t Druck t Druck a Druck 
Atm. Atm Atm. 
— 70° 1,09 — 31,0° 3,95 + 8,89° 13,70 
. — 50 2,00 — 18,9 5,96 + 11,11 14,60 
— 40 2,86 — 3,33 6,36 

1 T, 609. 

Siliciumtetrachlorid?). 

t Druck t Druck t Druck 
— 10° 26,49 + 10° 125,90 40? 429,08 
—.20 46,46 + 20 195,86 50 607,46 

0 78,02 30 294,49 60 837,23 


ha, 518, 


VII. Dampftension, 249 
Stickoxydul}). 
t Druck t Druck t Druck 
mm mm mm 
aaa eee — 
— 25° 15694,88 {ye 27420,97 20° 46641,40 
— 20 17586,58 + 5 30558,64 30 51708,55 
— 15 19684,33 10 34019,09 BO) 57268,08 
— 10 22008,05 fe 37831,66 4() 63359,78 
— 5 24579,20 20 42027,88 
1) ITa, 33. 
Wasser }). 
t | Druck | t | Druck t Druck 
mm mm mm 
— 20° 0,927 19° 16,346 pss 288,517 
— 15 1,400 20 Lyi3ot 80 394,643 
22740 2,093 pil: 18,495 85 433,041 
== § 3,118 22 19,659 90 525,392 
0 4,600 | 23 20,888 95 633,692 
= 5 6,534 | 24. 22,184 100 760,000 
8 8,017 25 23,550 110 1075,370 
9 8,574 30 31,548 120 1491,280 
10 9,165 BS) 41,827 130 2030,280 
Tt 9,792 40 54,906 140 2717,630 
12 10,457 45 71,3891 150 3581,230 
13 11,162 50 91,982 160 4651,620 
14 11,908 5D 117,478 170 5961,660 
LS 12,699 60 148,791 180 7546,390 
16 13,536 65 186,945 190 9442,700 
LZ 14,421 70 233,098 200 11688,960 
18 15,357 
1) J, 421. 


Tension des Wasserdampfes aus Lésungen von 


Kaliumhydroxyd’). 


10 Thl. KOH | 20 Thl. KOH 
100 Thl. HO | 100 Thl. HO 


mm 


30 Thl. KOH | 40 Thl. KOH | 49 Thl. KOH 

100 Thl. HyO | 100 Thl. H90 | 100 Thl. Hy,O 
mm mm mm mm 
8,01 ee 6,50 5,62 
8,28 7,56 6,72 5,81 
8.56 7,82 6,95 6,01 
8,97 8,19 7,28 6,29 
9,21 8.41 7,47 6,46 
9,46 8,63 7,67 6,63 


250 VII. Dampftension. 


10 Thl. KOH | 20 Thl. KOH | 30 Thl. KOH | 40 Thl. KOH | 49 Thl. KOH 

t 100 Thl. HyO | 100 Thl. Hy0 | 100 Thl. H,O | 100 Thl. Hy0 | 100 Thl. HO 

mm mm mm mm mm “F 
13,00° 10,50 9.77 8,92 7,93 6,86 
13,50 10,85 10,09 929 8,19 7,09 
13,95 11,17 10,39 9,49 8.44 7,30 
14,50 11,57 10,77 9,83 8,74 7,56 
15,15 12,06 11,22 10,25 911 788 
15,30 12,18 11,33 10,35 9,20 7,96 
16,00 12,74 11,85 10,82 9,62 8,33 
16,35 13,03 12,12 11,07 9.85 8.53 
17,00 13,57 12,63 11,54 10,26 8,88 
17,50 14,01 13,04 11,91 10,59 9.17 
18,00 14,46 13,45 12,29 10,93 9.47 
18,50 14,92 13,88 12,69 11,29 9,78 
19,00 15,39 Wine 13,09 11,65 10,09 
19,40 15,78 14,68 13,41 11,93 10,33 
20,00 16,38 15,25 13,93 12,40 10,75 
20,25 16,63 15,48 14,15 12.59 10,91 
21,00 17,42 16,22 14,82 13,20 11,44 
21,50 17,96 16,72 15,29 13,61 11,80 
21,82 18,32 17,06 15,59 13,88 12,04 
22.50 19,09 17,78 16,25 14,47 12.55 
23.00 19,68 18,32 16,75 14,92 12,94 
23,65 20,47 19,06 17,43 15,52 13,47 
24.00 20,92 19,47 17,80 15,86 13,76 
24.50 21,54 20,06 18.35 16,35 14,19 
25,00 22.19 20,67 18,91 16,85 14,62 
25 53 22.90 9134 19,52 17,40 15,10 
26,00 23.55 21,94 20,07 17,89 15,53 
26,50 24.26 22.60 20,68 18,43 16,01 
26,98 24.95 23.95 Poly an 16,46 
27,50 25,73 23,98 21,94 19,57 17,00 
27,93 26,38 24.59 22.51 20,07 17,45 
28.60 27 4d. 25,57 23.41 20,89 18,16 
29 00 28.08 26,18 23.96 21,38 18,59 
29,50 28,91 26,95 24,67 22.02 19,15 
30,00 29,76 27,74 25,40 22.67 19,72 
30,65 30,89 28.80 26,37 23.54. 20,49 
31,00 31,51 29,38 26,91 24.03 20,91 
31,50 82,42 80,23 27,70 24.74 21,53 
32,18 33.61 31,34 98.72 25,65 22.34 
32.50 34,32 32.01 29,33 26,21 22.83 
33,00 35,30 82.93 30,18 26,97 23.50 
33,50 36,31 33,88 31,05 27,76 24,19 
34,00 37,34 34,84 31,94 28,56 24,89 
34.50 88,40 85,83 82.86 29,38 25.62 


*) Willner, Poggend. Ann. 110. 564; Errera, Gazzetta chimica 18. 227. 
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Tension des Wasserdampfes aus Liésungen von 
Natriumhydroxyd von 7% NaOH?) 
NN 


- Tension t Tension t Tension 
mm | mm mm 

10,0° 8,15 17,0° 13,30 24,00 20,77 
10,5 8.49 17,3 13,76 24.5 21.36 
NAY) 8,82 18,0 14,21 25,0 21,97 
Li 9,15 18,5 14,66 25,5 29,75 
12.0 9,49 19,0 18.51 26,0 23.52 
12,5 9,83 19.5 15,56 26,5 24,30 
13,0 10,16 20.0 16,01 27,0 25,08 
13,5 10,50 20,5 16,61 27.5 25,86 
14,0 10,83 21,0 17,20 28,0 26,63 
14,5 ee 21,5 17,80 28,5 27,41 
15,0 11,50 29 () 18,39 29.0 28,19 
15,5 11,95 225 18.99 29.5 28.96 
16,0 12,40 23,0 19,59 30,0 29°74 
16,5 12.85 23.5 20,18 


*) Bunsen, Gasometrische Methoden, 2. Aufl., Braunschweig 1877, p. 360 f. 


2. Dissociationsspannung einiger unorganischer Stoffe. 


Namen und Formel t Druck Namen und Formel t Druck 
des Kérpers des Kérpers 
Grad mm Grad mm 
Bromhydrat*) | 0,4 | 50,5 || Chlorhydrat*) | 0,0 | 230 
Bro . 10 HO 2,0 47 Clo + xHy0 2,3 375 
5,0 81 3,6 400 
5,5 85 5,0 481 
6,2 93 Sat 530 
9 574 
Bromwasserstoff- | — 24,0 10 6,6 571 
hydrat ”) =~ 15,1 |. 100 7.2 595 
HBr . 2 H,0 — 11,5) 1 Atm. 7,6 644. 
a ae 8.0 | 671 
= Si EOD S 98 772, 
— 1,6 | 100 , Diet ana76 
+ 0,3 | 250 , 95 | 798 
Calcium- 547 27 10,1 Ron 
karbonat ®) 610 46 11,0 950 
LS) 1032 
CaCO, 625 56 ’ 
740 955 12,9 1245 
7A5 289 14,5 1400 
810 | 678 | Chiorwasserstoff-| — 17,7| 1080 
812 To hydrat 5) 
865 | 1838 HCl. 2 Hy0 


VII. Dampftension. 
SE ES SSS WE SSS SS SESS SSS SSS SSS SS SS SS 


Namen und Formel t Druck || Namen und Formel t Druck 
des Kérpers des Kérpers 
Grad mm Grad mm 
Tridiumoxyd °) 5 822,8 || Natriumchlorid- | — 24 | 1777 
Ir0 203,38 | 1003,3 | ammoniak *) 
CAO Wold 250 | NaCl . 5 NH, 
745,0 | 1139,0 | 


Jel w24= 7) 1581s 9) 2st. 4) 1.478, *) I, 498 fe") I, 899. Data, ol. 


3. Kritische Daten einiger unorganischer Stoffe. 


es 


Kritische Iie. Kritische Kri- 
Namen und Formel Tempera-| tischer || Namen und Formel Tempera-| tischer 
des Kérpers tur Druck des Kérpers tur Druck 
Grad Atm. Grad Atm. 
Acetylen !) 37,05 68 Kohlenstoff- 285,3 58,1 
CoH tetrachlorid +7) 
Aethan 2) Boe ited? Ch 
CyH¢ Methan !*) |— 81,8} 54,9 
Aethylen *) 13 58 CHy — 99,5 
oe oa Sauerstoff 14) | — 105 50 
Brom *) 302,2 = 0» i 1s 
Bry 3 er kl 
Chlor ° 148 3 
a ) ate ce Schwefel- | 157 bis | 78,9 
dioxyd+*) 161 
Chlor- 52,3 86 80, 155,4 
wasserstoff °) 93 
HCl Schwefel- 21200 8 718) 
Cyan *) 124 61,7 kohlenstoff 1°) | 277,7 thats 
C)No = 
Germanium- 276,9 388 Siliciumchlorid } %) 230 a 
chlorid §) SiCly 
ek Silicium- 0 100 
Jod °) tiber | 90mm | wasserstoff !8) 
a 400 SiH, 
Kohlenoxyd *°) |— 189,5) 35,5 Stickstoff1®) |— 146] 35 
co N. 
Kohlensiure- Ole Yes) : 
ies, ’ 20 
anhydrid #2) — 30,92} 77 TU peice mae PA 
COy — 92 : 
s) AL a ce46. 9°) il 887, *) Hl ay B40. 4.1, S015 8) I, 474. °) I, 486. 
) Ila, 416. 8) Ila, 605. *) dueodtoce 2°) Ma, 635) *) de, 3608 7) Tlaee7 ye 
ell ayecoe ae alaeas **) 1) 620," *) Ila, 396 Tet aero to: o)) deed 55, 
49) Tayods | 2°) 1 199. 


VIII. Diffusion. BOO 
VIII. Diffusion. 
|. Diffusionskoeffizienten einiger Gase. 
ees Ditf.-Ko- || : Diff.-Ko- 
ee Diffundirt effizient | es Diffundirt effizient 
in in | in in 
gom/Sek. || qem/Sek, 


Aethan!) | Wasserstoff} 0,458 || Methan®) | Wasserstoff| 0,625 


Kohlenoxyd?)| Wasserstoff |0,64223]| Sauerstoff 8) Luft 0,178 
Kohlensiure-| Wasserstoff | 0,54367 a Biles 
anhydrid °) Sauerstoff ®) | Kohlenoxyd| 0,187 


Luft 4) Kohlensaure | 0,13561 Wasserstoft’)| Sauerstoff | 0,7086 


tia, col) a, ool. .*) ia; ocd, “)l, 480 fF. *\" lay 392: °) i 882, 
") I, 368. 


2. Diffusionskoeffizienten einiger unorganischer Verbindungen in verdiinnter 
wasseriger Losung ’). 


(Der Diffusionskoeffizient D gibt die Menge Substanz in Grammen an, welche bei 

der Temperatur t an einem Tage durch den Querschnitt eines Quadratcentimeters 

wandern wiirde, wenn zwei um 1 cm abstehende Querschnitte die Konzentrations- 
verschiedenheit 1 [Gramm in 1 ccm] aufweisen wiirde.) 


Namen der Substanz t D Namen der Substanz iG D 


Ammoniak 45° 1,06 Kupfersulfat *) 10,09) 0,21 
Ammoniumehlorid | 17,5 | 1,31 Magnesiumsulfat 7,0 | 0,30 
Baryumchlorid 8,0 | 0,65 Natriumchlorid C:0 0275 


Bleinitrat 12,0 | 0,70 | Natriumhydroxyd 8,0 | 1,06 
Calciumchlorid S50 0,00 Natriumkarbonat 4,5 | 0,44 
Chlorwasserstoff 0,0 | 1,4 Natriumnitrat 13,020.90 
11,0 | 1,84 | Natriumthiosulfat | 10,5 | 0,54 

Kaliumchlorid 9,0 | 0,66 ° Salpetersiure OO LC 
Kaliumhydroxyd | 15,5 | 1,66 Schwefelsiure 7,5 | 1,04 
EE BON) 2 Silbernitrat 7,5 | 0,90 


Kupferchlorid?) | 10,0 | 0,48 


1) I, 108; vgl. Z. f. physik. Chem. 2. 390 ff. 2) IIb, 666. 8) ITb, 698. 


204 IX. Kapillaritit. 


IX. Kapillaritit. 


Kapillaritaétskonstante einiger Metalle ‘). 


(Bestimmt aus der Formel P=«a.2rx, in welcher P das Gewicht der gréssten 
Menge geschmolzenen Metalls, das ein Draht von 2r Durchmesser zu tragen ver- 
mag, bedeutet.) 


ENE ——EeEeE—EE 


Kapillaritits- Kapillaritits- 
Namen des Metalls konstante Namen des Metalls konstante 
mg mg 
Blei +) 45,66 Quecksilber *) 58,79 
Kalium 2) 14,17 Silber °) 40,94 
Natrium °) 27,23 Zinn °) 59,85 


DLL bs 512. 7 )A bo: ! *) Mb ed1g sh lib. ees) ii, 75h, *) Ila, 640. 


X. Hiarteskala. 


X. Hirteskala. 
eee re a 


259 


Substanz Hiirte Substanz Hirte 
Albit +) 6 bis 6,5 Labradorit 1°) 6 
Ammoniumbikarbonat ”) fe Magnesiumoxyd ?°) 4 
Andalusit *) 7 bis 7,5 Magnesit ?1) 4 bis 5 
Anorthit *) 6 Oligoklas ??) 6 
Apatit °) 5 Opal 2°) 5,5 bis 6,5 
Bor °) 9 bis 10 Orthoklas ?*) 6 
Carborundum *) 95 Quarz ?°) 8 bis 8,5 
Diamant §) 10 Rutil ?°) 6 bis 6,5 
Disthen °) 5 bis 7 Schwerspath ?*) 2,0 bis 3,5 
Dolomit 1°) 3,0 bis 4 Silber 7°) 2,) bis 3 
His 14) Ns) Sillimanit ?°) 6 bis 7 
Kisen +?) 4.5 Staurolith °°) 7 bis 7,5 
Flussspath 1°) 4 Steinsalz * 1) 2,9 
Galmei, edler !*) 5 Wailke?”) i 
Greenockit 1°) oo Topas °°) 8 
Gypsspath 1°) Zinnstein °*) 6 bis 7 
Kalkspath +") 3 Zirkon °°) 7,5 
Korund 18) 9 


1) II, 110. 2) Ib, 283. *) II, 109. 4) INI, 110. °%) Ib, 321. °%) III, 57. 
) Ia, 546. °)Ila, 252. °%) TIL, 109. 1°) Ib, 447. 1) I, 417. 12) IIL, 289. 1%) Ib, 309. 
ith, 481.) ib, 498..,*) 1b, 318. 17),T1b, 385. 2°), 111,89. 1) TI, 110. 
20) Ib, 414. *1) IIb, 444. 2%) IIL, 110. 2%) Ila, 488. 4) IT, 110. *) Ia, 470. 
26) Ta, 562. 27) IIb, 375. 8) IIb, 754. 2%) III, 109. °°) ibid. #4) Ib, 127. 22) IIb, 451. 
33) TH, 109. *4) Ia, 645. *) IIa, 625. 


956 XI. Warme. 
XI, Warme. 
1. Kaltemischungen. 
a) Siuren und Schnee. 
fs Siiure Schnee Temperatur- 
Namen der Saiure : erniedrigung 
Theile Theile 
Chlorwasserstoffsiure ') 1 2 g2° 
(konz. Saure) 
Schwefelsiure ”) 3 8 bis auf 
— 26,25° 
Schwefelsaiuredihydrat *) 3 8 bis auf 
— 19,5° 
ys eh, i aise “Apel, ak: 


b) Unorganische Salze und Wasser. 


Temperaturerniedrigung 
Namen des Salzes pinot Ness yon bis 
g g Grad Grad 
Ammoniumbromid !) 20 50 +151 —1,1 
Ammoniumnitrat 2) 60 100 + 13,6 = 12.6 
Calciumchlorid °) 25 10 + 10,8 — 12,4 
Calciumchlorid 1 Mol. CaCl,| 8,45 Mol. ) — 54,9 
6H,O Schnee 
Kaliumchlorid *) 30 100 +138,2 + 0,6 
Kaliumjodid °) 140 100 + 10,8 —11,7 
Kaliumsulfat °) 12 100 Temperaturerniedrigung 
um 3,0 
Natriumchlorid *) 36 100 + 12,6 101 
Natriumchlorid 20 80 +18 +16 
Natriumnitrat *) 75 100 + 13,2 — 5,3 
Natriumnitrat 50 100 =—1 = Wes 
(Schnee) 
Natriumphosphat °) 14 100 + 10,8 +7 
Natriumthiosulfat 1°) Te 100 + 10,7 — 8,0 
)TILb, 208. 7) (Lb, ie at O98, *) Lbs 19.2 *) ilps s38s) Fy alt b eGos 
4) by 130.0) Ib 170, *) Ib 178, *) Ti, 164: 


XI. Warme. seh 
¢) Gefrierpunktserniedrigung einiger verdiinnter wiasseriger 
Lésungen unorganischer Stoffe. 


menge in| defer mange in| Cofter 
Namen POO Oe edni Namen 100 gy eee 
der Substanz Wasser |“ eer der Substanz Wasser |°?01COrl- 
gelést guns gelést guns 
g Grad g Grad 
Ammoniumnitrat °) 1 0,400 | Lithiumchlorid §) 1 0,866 
Ammoniumsulfat?)} 1 0,28 |Magnesiumsulfat®)} 1 0,073 
Baryumchlorid *) 1 0,188 Natrium- 1 0,905 
10 
Baryumnitrat *) 1 0,178 patente) 
Calciumnitrat *) 1 0,277 ees 1) : 8s 
Kaliumhydroxyd*)| 1 te Quecksilber- 1 | 0,048 
oe chlorid !?) 
0,630 
: Set hs 
Kaliumkarbonat *) 1 0,317 may : ae 
0,303 


*) Ib, 272. *) Ib, 267. *) Ilb, 358. *) Ib, 381. . 5) IIb, 318. al) byetoe 
*) Ib, 95f. §) IIb, 216. *) IIb, 429. 19) IIb, 119. 1) Ib, 198. ell bw coos 
#40, S07, 


2. Siedepunkte und Schmelzpunkte verschiedener unorganischer Kérper (vergl. dazu 
auch 8. 22 bis 137). 


a) Zusammenstellung 
einiger gut bestimmter Siedepunkte und Schmelzpunkte von Stoffen, 
die sich zur Herstellung von Badern konstanter Temperatur und zur 
Aichung von Thermometern eignen}). 
= ee ee a ee 


Namen der Substanz ie ieee Namen der Substanz asa 
Grad Grad 
Wasser 100 Wasser 0 

Anilin ”) 184,1 Zinn ”) 231,7 
Naphtalin ?) 217.9 Wismuth ”) 269,2 
Methylsalicylat ”) 223,0 Cadmium ”) 320,7 
Benzophenon ?) 305,8 Blei ?) 327,7 
Anthracen *) 351 Zink *) 417,6 


v. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 17 


258 XI. Wirme. 


Svaauehl/dor’ Sustain | Ppt a Nenes Ie Nae UN dor uretcnetlal Marti 
Grad Grad 
7 

Triphenylmethan *) 356,2 Aluminium °) 625 

Quecksilber ”) DOU, . Silber °) 968 

Anthrachinon °) *) ole Gold °) 1072 

Schwefel *) 444.5 Kupfer °) 1082 

Chrysen °) 448 l Palladium °) 1500 

Schwefelphosphor °) 518 | Platin *) 1775 

Zinnchloriir °) 606 Iridium §) 1950 
Zinkbromid ") 650 
Zinkchlorid *) 730 
Zink 8) 730 


1) Nernst u. Hesse, Siede- und Schmelzpunkt. Braunschweig 1893. 122- 
2) Callender u. Griffiths, Ch. N. 63. 1 (1891). *) Schweitzer, Ann. 264. 
198 (1891). *) Freyer u. V. Meyer, B. 1892. 634. *°) B. 1892. 634. °) Biltz 
u. V. Meyer, Z. physik. Chemie. 2. 184. ‘) Freyer u. V. Meyer, B. 1892. 622. 
8) Violle, C. r. 89. 702; 94. 720. °) Holborn u. Wien, Wied. Ann. 47. 107. 


b) Siedepunkte einiger wiaisseriger Lésungen von Salzen, 
Basen und Sduren. | 


Gehalt Siede- | Gehalt Siede- 
Cap uaa der Lésung | punkt ee der Lésung bank 
Of | Ol Grad 
Ammonium- | Gesittigt | 115,8 Cadmium- 59 102 
chlorid 1) (bei sulfat *) 
718 mm 
Druck) | Calcium- 44 100 
Baryum- 36,18 101,1 chlorid °) 58,6 115 
nitrat 2) 35,2 101,65 73,6 120 
34,8 101,9 104,6 130 
(102,5) 136,3 140 
178,2 152 
Bleinitrat*®) | Gesittigt | 103,5 212,1 160 
276,1 172 
Bromwasser- 48,17 125 bis 325,0 179,5 
stoffsaure in 125,5 
Wasser ge- (bei Calcium- 351,2 150 
lost 4) Druck) nitrat ’) 152 
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ee 
Nawie Gehalt Siede- : Gehalt Siede- 
dee ie der Lésung | punkt ee der Lésung | punkt 
%o Grad lo Grad 
Chlorwasser- 20,2 110 Lithium- Gesittigt | tiber 
stoffsiiure °) nitrat 1°) 200 
Jodwasser- 57 127 Lithium- Gesiittigt | 105 
stoffsiure °) sulfat ?°) 

Kalium- Gesattigt | 112 | Magnesium- Gesittigt | 105 
bromid 1°) sulfat 7?) 108,4 
Kalium- Gesiittiet | 104,2 Natrium- | Gesittigt | 121 

chromat 1?) (bei bromid 2?) 
718 mm 
Druck) Natrium- | Gesiittiet 132 
23 6 
_Kalium- Gesiittigt | 104 chlorat **) (185) 
LE AGT? Natrium- 5 101,1 
Kalin 47 100,5 || chlorid**) 10 | 102,38 
13 15 103,83 
hydroxyd 1%) 9,5 Lon : y 
: 20 105,46 
13,0 | 101.7 
25 107,27 
162 | 1033 
26 107,65 
19.5) Neos 
a 27 108,4 
23,4 106,6 98 
108,48 
26.3 109.4 
’ 29 108,83 
29.4 | 112.2 a 
Gesittigt | 109 
32,4 115,5 109.6 
344 | 118.3 
36,5 | 123,9 | Natrium- | Gesattigt | 199 
39,9 | 1295 | aichroma?)| 
Kaliumjodat**) | Gesittigt 102 Natrium- [36,8(Na,0)| 130 
26 
Kalium- | Gesittigt | 135 |) bydroxyd?*) 
15 
a. Natrium- | Ges&ttigt | 104,5 
Kalium- | Gesiittigt | 114,1 | karbonat*”) 
itrat 18 114.5 
Bes) 1159 || Natrium-.| 2164 | 117,5 
117 nitrat 7) bezogen 
118 auf HO 
196 1658) 119 
213,4 | 119.4 
Kalium- Gesittiot | 101,7 211,4 119,7 
sulfat 17) 103 224,8 121 
26,33 | 101,5 
26,75 102,25 Rhodan- konz. 10235 
wasserstoff- | Lésung 85 
Lithium- Gesittigt 171 sdure ?°) 


chlorid 18) 
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Gehalt Siede- Gehalt Siede- 
ee der Lésung | punkt Paceniad e der Lésung | punkt 
*/o Grad %p Grad 
Salpeter- 68 120,5 | Schwefelsaure 76 189,0 
siiure °°) (bei 78 199,0 
735 mm 80 207,0 
pes) 82 218,5 
Schwefel- 5 101,0 84 227,0 
siure °1) 10 102,0 86 238,5 
1s 103,5 88 251,5 
20 105,0 4 90 262,5 
25 106,5 91 268,0 
30 108,0 92 274,5 
35 110,0 93 281,5 
40 114,0 94 288,5 
Ad LESS 95 295,0 
50 124,0 
53 128,5 | Silbernitrat *?)| Gesattigt | 125 
56 133,0 
60 141,5 |Silbersulfat**)| Gesittigt | 100 
62,5 147,0 
65 153,5 | Strontium- | Gesittigt 114 
67,5 161,0 chlorid +) 
70 170,0 
72 174,5 || Strontium- 113 107,5 
74 180,5 nitrat °°) bis 108 


Alley oy ay iio, Gil, SMM sis Sab Spi 9) Wile, Zee, 8) le, Shere 
% Alb, 3185 *) 1,492.5 9.1, 555s) Tb 2805044) TL 813.047) TLE S72 eo) Al beds: 
14) “EL, 42.08) LA Ooen. 2°) LUDw YOsr ma DELLD, w59 ee) lbp 2h Gn c etna res 
20) IEb, 220. 2) Ib, 420." 24), Ibi 3Gar cil b, 134. =) Sil, 129,52?) Ii oro, 
Oy WANG SINE Al BR oy Ne EM oy sks Aa) Mie, Cay SO leh, Gio. i Gye SS) 1h Ges 
$2) 11 by; 8074.,°%) 1b, 8005. 2%) Ubesans **) Ib. 344 


c) Siedepunkte einiger unorganischer Substanzen unter 
vermindertem Druck?). 


Temperatur Siedepunkt Siedepunkt unter 
Namen der Substanz |Druck] des dusseren |unter verminder- gewohnlichem 
Bades tem Druck Druck 


mm Hg Grad Grad Grad 
Aluminiumbromid | 12 |135 bis 140/116,2bis116,4) 265 bis 270 
(258,6 bis 259) 
Antimontribromid | 12 |165 bis 170/146,4 bis 146,8 275,4 
Antimonchloride: 
a) Antimontrichlorid 11 120 102 223 
b) Antimonpentachlorid} 14 | 85 bis 90 68 Beg. b. 140° unter 
Zerfall zu sieden 
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i ___E_E EE OOO 


Temperatur | Siedepunkt Siedepunkt unter 
Namen der Substanz |Druck| des 4usseren |unter verminder-| gewdhnlichem 
Bades tem Druck Druck 
mm He Grad Grad Grad 
Antimontrijodid 12 |240 bis 250 227,8 401 
Arsentribromid 11 107 87 220 
Ayrsentrichlorid atl 35 25 132 (183,8) 
Chlorsulfonsiure 11 vo 65 bis 66 158,4 
Hydroxylamin 22 — 56 bis 57 Zersetzt sich 
Phosphor 12 {135 bis 140 125 278,3 
Phosphorsulfobromid| 12 100 86 bis 86,2 | 175 unter Zer- 
setzung 
Phosphorsulfochlorid| 12 30 1952 bis 194 124,5 
Phosphortribromid | 12 60 D1,2 bis 51,4 175,3 
Quecksilber 12 a= 188 SO 
Schwefelsiure 12 220 197,6 bis 197,8 326 
Wasserstoffsuper- 68 — 84 bis 85 Zersetzt sich 
oxyd 
Wismuthtribromid | 11 _ 278 453 
Wismuthtrichlorid | 11 — 264 427 bis 429 
Zinntetrabromid 12 90 75,8 bis 76,6 203,3 
Zinntetrajodid 16 200 190 bis 190,2 295 
*) Anschiitz u. Reitter, Die Destillation unter vermindertem Druck im 
Laboratorium. 2. Aufl, Bonn 1895. S. 45. 


3. Fliichtigkeit einiger unorganischer Salze in der Bunsen’schen Flamme’). 


(Als Maasseinheit der Fliichtigkeit dient die Verdampfungszeit von 1 Centigramm 


Kochsalz). 

Namen des Salzes Fliichtigkeit Namen des Salzes Flichtigkeit 
Casiumchlorid PeiLy: Lithiumkarbonat 0,114 
Kaliumbromid 2,055 Natriumbromid 1,727 
Kaliumchlorid 1,288 Natriumchlorid 1,000 

Kaliumjodid 2,828 Natriumjodid 2,360 

Kaliumkarbonat 0,310 Natriumkarbonat 0,133 
Kaliumsulfat 0,127 Natriumsulfat 0,066 
Lithiumchlorid 0,739 Rubidiumchlorid 2,183 


1) R. Bunsen, Flammenreaktionen, 2. Aufl. Heidelberg 1886. S. 8, 9. 
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4. Warmeleitungsvermogen einiger Metalle, bezogen auf das Leitungsvermégen des 
Silbers = 100. 
Leitungs- Leitungs- 
Namen des Metalls Coaneuen Namen des Metalls vermogen 
Aluminium *) 31,33 Kupfer © 104,7 
p 
Antimon ”) Magnesium ®) 34,3 
as ee 
a) fiir aed ete 21,5 Platin 9) 8.4 
b) fiir eo 19,2 |.  Quecksilber 1°) 1,35 
Blei *) Qs Silber 17) 100,00 
7 
Cadmium *) 20,06 Wismuth !?) 1,8 
Hisen °) 11,9 Zink **) 28,1 
Gold O) 53.2 Zinn es} 15,2 


IIL Sot, *) Ila, 190, °) db, 512 4) 1b; 290, *), 11 9G: =") Til, 757: 


7) IIb, 687. 
18) IIb, 456f. 


8) Ib, 411. 
14) TTa, 689. 


ASI 76e- 


OUD yGade 


5. Ausdehnung durch die Warme. 


=) MMM oy: Ts 


12) Ila, 226. 


a) Ausdehnungskoeffizient j einiger Gase. 


Namen des Gases 


Namen des Gases 


if " 
Kohlenoxyd *) 0,0036667 |  Schwefeldioxyd 

b) zwisck 0 ©} 0,004005 

Kohlenstiureanhydrid 2)| 0,0037060 ees a 0003846 

Luft ° d) bei 100° 0,003757 

a) aie 0,00367 e) bei 150° 0,003718 

b) feucht 0,00368 bis f) bei 200° 0,003695 

0.00369 g) bei 250° 0,003685 

0,0036677 ferner beobachtet 0,003845 

0,0036843 0,003856 

Sauerstoff *) 0,0036743 Stickoxydul e) 0,0037067 

Schwefeldioxyd 5) Stickstoff ‘) 0,0036677 

a) zwischen 0° und 10° | 0,004233 Wasserstoff §) 0,0086562 


*) I, 867 


} Ia, 351. ?) Ta, 862. *) 1, 440. 4) 1, 885. 5) 1.620. °) Ila, 38. ) Ia, 4. 
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b) Ausdehnungskoeffizient einiger verflissigter Gase, 


Namen der verfliissigten | Ausdehnungs-|| Namen der verfliissigten Ansdohnuage 
Gase koeffizient Gase koeffizient 
Sa oc pe 
Sauerstoff 1) 0,01706 Stickstoff *) 
‘ a)-bei — 153,7° 0,031100 
Schwefeldioxyd ) b) bei — 193,09 0,007536 
a) bei 0° 0,001734 c) bei — 202,02 0004619 
b) bei 10° 0,001878 : 


“\uls Goose 7). 1, Gat. © 3) Ila,. 4. 


c) Kubischer Ausdehnungskoeffizient einiger Fliissig- 
keiten. 


Wenn Vo das Volumen der Filiissigkeit bei 0° bezeichnet, so ist das 
Volumen bei t°: 
Vi=Vod+at+bt?-+ ct?). 


Mittlerer 
Namen g 
SHS Te t a b c kubischer 
der Fliissigkeit Kooffiziont 
Brom 1) — 7 bis} 0,001038186 | 0,0000017114 | 0,000000005447 = 
+ 60° 
Kohlenstofitetra- | 0 bis | 0,00120719 | 0,00000067109 | 0,000000013478 — 
chlorid ”) 76° 
Nickel- 0 bis | 0,0016228 0,000006068 | 0,00000000505 | 0,0018538 
tetrakarbonyl*) | 86° 
Perchlorithylen*) |9,4 bis — _— —_ 0,001147 
120° 
Phosphoroxy- |0°bisz.| 0,001064309 | 0,00000112666 | 0,000000005299 = 
chlorid °) Siede- 
punkt 
Schwefelkohlen- 
stoff °) 
a) — 34,9} 0,001139S8 | 0,0000013707 | 0,000000019123 — 
bis 
+59,6° 
b) Obis46°| 0,00115056 | 0,00000111621 | 0,0000000174755 — 
Schwefelsiure ’) 
a) HoSO, 20° _ _— — 0,0005585 
b) H)S04+5H 0} 20° — — — 0,0005660 
¢)H9804+10H,0} 20° -— = — 0,0005845 
d)Hy»S04+15H_0} 20° — —_— oo 0,0005697 
e) HyS04+25H,0 | 20° _ — — 0,0004975 
f) H)S04+50H,0 | 20° — —- — 0,0003867 
g) HyS0,+100H,0} 20° — — — 0,0003107 
h)HyS0,+200H,0} 20° — — — 0,0002602 
i) HyS04+400H,0| 20° — — — 0,0002390 
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Mittlerer 
Nani eas t a b ¢c kubischer 
der Fliissigkeit Wootherent 
Schwefel- 25 bis — — — 0,0027 
trioxyd °) 45° 
Silicium- 8 bis | 0,000952572 | 0,0000007567 | 0,000000000292 — 
tetrabromid®) | 149° 
Silicium- 0 bis | 0,00133095 | 0,00000280978 |0,00000000215657| 0,00163349" 
tetrachlorid 1°) | 57° 
Titan- 
tetrachlorid 1%) o 
a) — 22 | 0,00094257 | 0,00000134579 |0,00000000088804| 0,00108603- 
bis 
+ 134° 
b) — 22 | 0,000982612 |0,000000505528) 0,0000000013052 _— 
bis 
+ 134° 
Zinn- 
tetrachlorid *?) 
a) —19,1] 0,00113828 | 0,00000091171 | 0,0000000075798 = 
bis 
112,6° 
b) 0 bis | 0,001159962 |0,000000650399)0,00000000072412 — 
2792 
c) 0 bis | 0,001161138 |0,000000641935)/0,00000000773007 =< 
112,77° 
d) Im Mittel von} 0 bis | 0,00116055 |0,000000646167| 0,0000000077271 = 
b) und c) 113,89° 


Vd, p20. 47) lay 3v7t. 9°) Ti o1Ge Ayla, 382. *) dia 1345s) (lay 8o0ce 


eh boots: 2°) 1, 


628. °) Ila, 527. 


10) IIa, 519. 


11) TTa, 586. 


17) Va. G60: 


d) Ausdehnungskoeffizient des Wassers in festem und tropf- 


) I, 417. 


bar-fliissigem Zustande. 


a) His. 
Linearer Ausdehnungskoeffizient ') = 0,0000375. 


B) Fliissiges Wasser’). 
Kubischer Ausdehnungskoeffizient = 136,3 . 10-°; 186 . 10-°. 


Das Volumen bei + 4° = 1 gesetzt, ist das Volumen bei ¢°: 
V, = 1,0001222 (1 — 0,000060 . ¢ + 0,0000075 2. 


1) I, 418. 
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e) Linearer Ausdehnungskoeffizient einiger Elemente. 


a ea TT a EE FOSS EES 


Namen t Ausdehnungs- Namen A Ausdehnungs- 
des Elementes koeffizient ||des Hlementes koeffizient 
Aluminium!)| 40° | 0,00002813 | Kohlenstoff 

ayaa hb der || 2) Diamant”); 50° |0,000001286 
SEES CH U0 OE at 40 |0,000001142 
axe 30 | 0,000000997 
0,00001692 20 0,000000857 
b) normal zur 10 = |0,000000707 
a ) 0,000000562 
0,00000882 — 38,8 |0,000000000 
. ») Graphit’) | 40° | 000000786 
Arsen °) 40) 0,00000559 baneroee ; 
Blei *) 40 | 0,00002924 || Kohlenstoff ™) 
; a) Gaskohle 40 0,00000540 
Cadmium °) 40) 0,00003069 |g) Anthracitaus}) 40) 0,00002078 
oF 8) Pennsylvanien 
isen ) Steinkohle 40 0,00002782 
a) pulveriges, | 40 | 0,00001188 | von Charleroy 
stark kompri- 
mirtes Kupfer 1°) 
b) weiches A) 0,00001210 | a) gediegenes AO 0,00001690 
50 | 0,00101228 |ivom Lake Supe- 
rior 
ie aU UOULOO EF einstliches | 40-1 0.00001678 
aes 50 | 0,00000075 | “Magne | 49 | 0100002694 
d) Huntsman- | 20 | 0,00001018]) sium’) 
oe 30 | 0,00001038 | Natrium 17) | 0—50) 0,000073 
50 | 0,00001077 
e) franzésischer| 40 0,00001322 || Nickel?) 40 0,00001279 
Gussstahl, hart 50 0.00001362 . as 
: 40) 0,00000657 
irae a | a el o0uL Or | 
gelassen 50 0,00001113 ||Palladium ?°)| 40 0,00001176 
lische 40 0,00001095 ‘ : 
cue ae 50) 0°00001110 Phosphor ?*) jzwischen| 0,000351. 
gelassen : ae 

Gold *) 40 | 0,00001443 rrischen| 0,000371 

Indium 8) 40 | 0,0000417 ar a 
Iridium *) 40 0,000007 || Platin 2%) 40 | 0,00000899 
Kalium!°) |zwischen| 0,000084 Queck- zwischen] 0,00018153 
0 und 50 silber 2°) |Qund100 Pee oe 

(),000 
Kobalt*!) _ wischen| 0,00017976 
a)komprimirtes| 40 | 0,00001236 0 und 30| 0,00018153 
b) nicht kompri- 40 0,00001279 

mirtes 50 0,00001244 || Rhodium ?*) AQ) 0,0000085 


266 XI. Warme. 


=—_——————_—_—_— 
Namen n Ausdehnungs- Namen t Ausdehnungs- 
des Elementes ; koeffizient || des Elementes koeffizient 


Ruthenium ?°) 40° |0,00000963 Tellur 
peeratnntis 20° |0,00001041 

Schwefel ?°) a) bei 6000 Atm. ,0000 
a) fir Schwefel,| 20 | 0,0002122| Komprimirt 40  |0,00001029 


aus Schwefel- 60 = |0,00001011 
kohlenstoff kry- id Powis 80 0,00001014 


See ind leanne 100 |0,00001063 
100 | 0,0003541 |@) nicht kompri] 20  /0,00001032 


b) fir Schwefel | 20 | 0,0002430/° ™* 40  |0,00001104 
aus Sicilien 40 0.0002470 60 0,00001121 
60 | 00002540 80 |0,00001120 

80 | 0.0002550 100 |0,00001106 


100 | 0,0002600 | Thallium 3!) 40 |0,00003021 
Wismuth *?) 40 _|a) nach d. Axe 


Selen ?") 40 0,0000368 0,00001621 
b) normal zur 

Silber 7°) 40 |0,00001921 Axe 
0,00001208 

Silicium ?°) 40 |0,00000763, 133 

50 |0,00000750 Zink *3) a 0,00002918 
Zinn **) 12 bis 40) 0,0000226 
Tellur °°) 16 bis 99}0,00002330 
a) nach Fizeau 40 |0,00001675 0 bis 100)0,00002296 


) TI, 85. *) Ia, 190. %) Ila, 161. +) IIb, 512. %) Ib, 489. °) IIL, 289f. 
‘) IIL, 757. *) IH, 226. °) III, 898. 1) Ib, 5. ") TIL, 392. 42) Ifa, 253. 4%) Ia, 265. 
**) Ila, 273. 35) IIb, 687. 1°) Ib, 411. 1%) Ifb, 118. 18) TI, 494.) TIL, 917. 
0) TIE, 875. 1) Ifa, 88. 2) Ill, 787. *) Ib, 833. 4) IIT, 862. 25) III, 850. 
**) I, 599. _*") 1, 673. *8) Ib, 755. 2°) La, 449. °°) I, 716. 51) Il'b, 590, 32) TL a, 296. 
83) Ib, 457. °4) Ia, 638. 


f) Ausdehnungskoeffizienten einiger fester Korper. 


nnn SE 


Ausdehnungs- Ausdehnungs- 
koeffizient koeffizient 


TTT iii: m:::_:7m:££:::,;, 
Arsentrioxyd !) 0,00012378 | Kieselsiureanhydrid *) | 0,000042 


Namen des Kérpers Namen des Kérpers 


(regulires) (Quarz) 0,000039 
Borsiure ?) ea: 5 
Dein teee ana eon 0 0015408 Zinndioxyd °) 0,000016 
b) zwischen 12 und 80° | 0,0014785 Zirkon °) 0.0000308 
Hisenoxyd °) 0,00004 | aes} 


) Ila, 168. *) TIL, 62: *) IE, 300. “) Ila, 470. 5) Ila, 645. °) Ia, 625. 
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6. Umwandlungstemperaturen einiger unorganischer polymorpher Korper ‘). 
SS a a SS STE SESS 


Namen 
der Substanz 


Ammonium- 
nitrat 


a) Rhombische 
Prismen 


b) Rhombische 
Tafeln 


c) Rhombische 
Tafeln 


d) Rhombo- 
édrische Kry- 
stalle 


e) Rhombo- 
édrische Kry- 
stalle 


f) Reguliire 
Krystalle 


Arsen ”) 
a) Krystalli- 
sirtes 


b) Amorphes 


Boracit +) 


Einfach bre- 
chende Form 


Kalium- 
nitrat +) 

a) Rhombische 
Krystalle 


b) Rhombo- 
édrische Kry- 
stalle 


Phosphor ) 
a) Gewoéhn- 
licher, octa- 


édrischer 
Phosphor 


b) Amorpher 
Phosphor 


Um- Umwand- Namen Um- Umwand- 
wandlungs- |lungstem- dee) SGiiee wandlungs- | lungstem- 
produkt peratur SEA ae produkt peratur 
Quecksilber- 
jodid !) 

Rhombische 36,3° a) Rothe Kry- Gelbe 129,3° 
Tafeln stalle Krystalle 
Rhombische 80° b) Gelbe Kry- Rothe 126,3° 
Prismen stalle Krystalle 
Rhombo- | Circa 87° Rubidium- 
édrische Kry- : 1 
stalle nitrat *) 
a) Schwach Einfach 161,4° 
Rhombische 82,7° doppelt bre- brechende 
Tafeln 81,4° || chende, dihexa-| Krystalle 
76,6° gonale Prismen 
Regulire 125,6° b) Einfach |Zweite, doppelt} 219,3° 
Krystalle brechende Kry-| brechende 218,9° 
stalle Form 
Rhombo- 125,6° Schwefel *) 
édrische Kry- } 2 
stalle a) Rhom- Monokliner, | 97°, beim 
bischer, octa- | prismatischer | Erstarren 
édrischer Schwefel | geschmol- 
Amorphes Dunkle Schwefel zenen 
Rothglut Schwefels, 
nahe dem 
Krystallisirtes | 358 bis Schmelz- 
360° punkt 
(114,5°) 
Doppelt bre- | 265,2° |b) Monokliner,| Rhombischer, | Langsam 
chende Form prismatischer | octaédrischer | bei ge- 
Schwefel Schwefel wohn- 
licher 
Tempera- 
tur, 
Rhombo- 130° tiber 90° 
édrische Kry- schneller 
stalle 
c) Rhom- Amorpher 230° 
Rhombische 129° bischer, octa- Schwefel 
Krystalle édrischer 
Schwefel 
d) Amorpher | Rhombischer hs” 
Daapep ter 940 bis Schwefel Schwefel 
Phosphor 250°, 5 
sofort bei Selen °) i 
300° a) Amorphes, | Krystallisirtes,| 125 bis 
in Schwefel- | in Schwefel- 180° 
Gewé6hnlicher | Bei 260° || kohlenstoff lés-| kohlenstoff un- 
Phosphor |beginnend|| liches Selen | ldésliches Selen 


8 
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Namen Um- Umwand- Namen Um- Umwand- 
; wandlungs- |lungstem- ‘ wandlungs- |lungstem- 
der Substanz produkt peratur || der Substanz produkt peratur 
b) Krystalli- | Krystallisirtes,} 90 bis Silberjodid?) 
sirtes, in Schwe-| in Schwefel- 100° ae 4 
fellkohlonstof®’ | kolilenstofsenn: pecs ee WL 
lésliches Selen | lésliches Selen J y u 
c) Krystalli- Amorphes Beim 
sirtes, in Schwe- Selen Schmelz- || Silbernitrat +) 
felkohlenstoff punkt, || Rhombische | Hexagonale | 159,2° 
AeSN ED durch Reystalle Krystalle | 159.79 
unlésliches rasches ||, “7 y Z 
Selen Abkiihlen 


) W. Schwarz, Beitrige zur Kenntniss der umkehrbaren Umwandlungen 


polymorpher Kérper. 


2) I ONS it. 


Gottingen 1894. 


*) Ila, 160 f 


3) Ila, 87 ff. 


7. Chemische Wirkungen der Warme. 


Sete ooietts 


a) Zersetzungstemperatur einiger unorganischer Stoffe 
bei gewoéhnlichem Druck. 


Namen Zer- Namen Zer- 
und Formel | setzungs- t und Formel | setzungs- t 
der Substanz | produkte der Substanz | produkte 
Ammonium- HAO Re 58° Cyan °) NEC 1200° 
karbonat +) 3 CaNG 
(NH,)yCO3-++H,0 f ve 
Kk hi om ’ 190° 
Ammonium- |__ 0, 210° bik rae 9 K,003 
nitrat®) |N,0,.NO,| 186° on 
Mie NH,. NOs, KHCO3 
«N05 NH; 
Antimon- | Cl, SbCls] Ueber 140 Kalium-_ | 0, KOL, | Von 352° ab 
pentachlorid °) Dike chlorat *) dann KCl 
SbCl; KC103 und O 
bien AERTS °, bei : 
Antimon ae 0 Kalium- O, KCl 400° 
wasserstoff *) 208 bis 210 
SbH vollstiindig || perchlorat 1+) 
3 
KC10, 
Bleikarbonat ®)| CO2, PbO 300° 
PbhCO3 Natrium- os hs 30° ab, 
; bikarbonat 12)| N@2COs | bei 100 bis 
Calcium- | CO, CaO | Von 850° ab NaHCO, 110° voll- 
karbonat °) stiindig 
CaCO; ° . . 
Natrium-  |CO», NayO} Beginnt bei 
Chlorhydrat*)| H,0, Cl] 8 bis 8,8° || karbonat 13) miissiger 
Cl) + xH,0 Na,C0, Glihhitze 
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Namen Zer- Namen Zer- 
und Formel | setzungs- t und Formel | setzungs- t 
der Substanz | produkte | der Substanz | produkte 
Natrium- |S, Na9S;5,/Wasserhaltig|) Silberoxyd1*)| 0, Ag | Von 160 bis 
thiosulfat 14) NaySO,4 | von 100° ab, Reno 165° ab 
wasserfrei 82 
NayS203 4-5 H20 von 220 bis 2 ie y 
225°, von 400°, Silicium- Cl, Si Le 
ab, voll- trichlorid 18 vollstandig 
stiindig bei SoC] ) bei 800° 
470° 120"6 
Phosphor- | Cl, PCls | Von 160 bis Wasser *°) H, O Beginnt _ 
165° ab, bei ame noch nicht bei 
pentas 300° voll- 2 2000°, zerfallt 
chlorid +) stiindig bei 3100 bis 
PCl; 3300° in ge- 
ringem Masse 
Phosphor- | P, P,04 |800 bis 400° wee 
1 i Zinnsulfid 7° , Sn Bei 
ret she ) Glihhitze 
P,O0¢ nL 


1) IIb, 281. 2) Ib, 272. 8) Ia, 206. 4) Ila, 194. 5) IIb, 568. °) ITb, 326. 


“AID, AOE: 


1) Ib, 767. 48) Ila, 521. 


glee (ome) bane lowe) Ube O8ast 22) UE bse 2bee 92) Libba 28. 
bre tones lib tosd.) 2°) da, iste.**) iia, 109. 5+ 
28) © 4270" YY ih a, 679. 


b) Entziindungstemperatur einiger unorganischer Kérper 
an der Luft oder im Sauerstoffgas. 


Namen des K6rpers 


Entziindungs- 
temperatur 


Namen des Kérpers 


Entziindungs- 
temperatur 


Casium ') 


Kalium ”) 


Kohlenstoff *) 


(amorpher) 
Lithium *) 
Natrium °) 


Phosphor °) 


a) gewohnlicher, farb- 
loser 


b) amorpher, rother 


Bei gewohnlicher 
Temperatur 


In diinnen Schei- 

ben schon bei ge- 

wohnlicher Tem- 
peratur 


1678° 


200° 


Bei beginnendem 
Gliihen 


60° 
260° 


Phosphorwasser- 
stoffe “) 
a) fester (P4H») 
b) fliissiger (P Hy) 


c) gasférmiger (PHs) 
Schwefel §) 


Schwefelkohlen- 
stoff ?) 


(dampfférmig) 
Wasserstoff 1°) 
a) in Luft 
b) in Sauerstoff 


1) Ib, 242. %) IIb, 6. *) Ia, 274. 


I, 388. 


) Ila, 97 ff. *) I, 605. *) J, 388. 


4) IIb, 213. 5) Ifb, 114. 
10) T, 388. 


200° 


Bei gewohnlicher 
Temperatur 


100° 
248, 261, 250° 
149° 


552° 
530 bis 595° 
(je nach d. Menge 
des Sauerstoffs) 


6) Ila, 87 u. 94; 
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c) Entztindungstemperatur und Explosionsdruck einiger 
explosiver Gasgemische. 


ES SP PE SS TS SE CSE SPOS 


Namen des Gases, Ent- ; Namen des Gases, Ent- ae 
das mit Sauerstoft] ziindungs- pie S| das mit Sauerstoff zindungs- sal nee 
gemischt temperatur ie gemischt temperatur 
Acetylen +) 511° — Methan')*) /656, 678916,34Atm. 
Aethan ') 616 — Wasserstoff')*) | zwischen | 9,8 Atm. 
: 650 u.730°| beim Ver- 
Aethylen 1) /) 580 16,18Atm. bei puffen im 
: langsamem | geschlosse- 
Cyan ) — 29,96Atm. 3 freiem nen Raum 
Durch- 
Kohlenoxyd 4) | 636, 814,) — haa ae 
(is | eines Glas- 
gefisses 


Die Verbrennungstemperatur des Gemisches von Sauerstoff 
mit Aethylen im Augenblick der Explosion betrigt: 2587 bis 4016° °); 
die von Sauerstoff und Cyan: 4272 bis 5453° "); die von Sauerstoff 
und Wasserstoff: 2406 bis 3742° 8), 

Die Geschwindigkeit der Knallgasexplosionswelle betragt 2810 m 
pro Sekunde, die Dauer der Explosion 0,001 Sekunde Is 


: 1) V. Meyer u. Miinch, B. 1898. 2421 ff. 2) Lhagod hs) elie, e417 
) Way 833. -%) 1, 418. §)-Ila, 341. Ia, 417, 8) 1, 418. 


8. Spezifische Warme. 


Spezifische Warme ist die Warmemenge, die von der Gewichts- 
einheit eines Kérpers (1 kg) bei der Temperaturerhéhung um 1° auf- 
genommen wird. 

Wirmeeinheit (Calorie) ist diejenige Wiirmemenge, die erforder- 
lich ist, um die Gewichtseinheit Wasser (1 kg oder 1 g) von 0° auf 
+ 1° zu erwirmen (grosse Calorie Cal., oder kleine Calorie cal.). 


a) Spezifische Wirme der festen und tropfbar-fltissigen 
Elemente. 


—————————— 


Namen des Elementes | Spez. Warme|] Namen des Elementes | Spez. Wirme 

Aluminium !) 0.21224 Arsen *) 0,0830 
0,202 0,0814 

eee, Beryllium *) 0,642 

Nets 0,4079 

Antimon *) 0,0507 Blei °) 

0,0508 a) bei 17 bis 108° 6,03050 

0,0523 b) bei 183 bis 197° 0,03195 


XI. Wirme. 


Namen des Elementes 


Spez. Wiirme 


Namen des Hlementes 


Blei 
c) bei 16 bis 292° 


d) fliissiges Blei 
Bor ®) 
a) amorph 


b) krystallisirt 


Brom *) 
a) festes, bis — 77,75° 


b) fliissiges, zwischen 11 u. 
45° 
Cadmium °) 


Calcium °) 
Cerium 1°) 
Chrom 1%) 
Didym ?”) 


Gallium !*) 
a) fest, zwischen 12 u. 23° 


b) fliissig, zwischen 12,5 u. 
106° 


Germanium !°) 
a) 0 bis 100° 
b) 0 bis 211° 
©) 0 bis 301,5° 
d) 0 bis 440° 


Gold 1°) 


0,04563 


0,1138 
0,11164 
0,112359 
0.113975 
0.118821 
0.126719 
0,403149 


0,079 
0,0802 


0,0737 
0,0773 
0,0768 
0,0757 


0,03244 
0,0316 


Indium 1°) 


Tridium !§) 
a) zwischen 0 u. 100° 
b) zwischen 100 u. 1400° 


Jod *%) 
(festes) 


Kalium ?°) 
(fliissiges) 


Kobalt 2%) 
Kohlenstoff 2”) 


a) Diamant 


Weitere Werthe: 
zwischen 8 und 98° 
3 und 14° 
22 und 70° 
15 und 1040° 
b) Graphit 7%) 
a) natiirlicher Graphit 
8) Hohofengraphit 
c) amorpher Kohlenstoff 24) 
Gaskohle 


Holzkohle 
a) bei 6 bis 15° 
8) bei 18 bis 98° 
1) porése Holzkohle 
0 bis 23,5° 
0 bis 99,2° 
0 bis 223,0° 


Kupfer ?°) 


0,10674 


0,0635 
0,0955 
0,1128 
0,1318 
0,1532 
0,1765 
0,2218 
0,2733 
0,3026 


0,1469 
0,1146 
0,1452 
0,366 


0,2019 
0,1970 


0,2004 
0,185 
0,1960 


0,1650 
0,2415 


0,1653 
0,1935 
0,2385 


0,09332 
0,09483 


272 XI. Wiarme. 


Namen des Hlementes | Spez. Wirme|| Namen des Elementes | Spez. Warme 
Lanthan ?°) 0,04485 Selen *?) 0,0746 
Lithium 2°) 0,9408 Silber 42) 0,0559 

ra eee 0,0570 
Magnesium ?°8) 0,2499 0,056 
Mangan ZA) 0,1217 Silicium 43) 
Molybdiin *° 0,0722 a) teeh, 
Pee : zwischen 19 und 98° 0,1673 
Natrium *?) ‘i 0,1762 
a) zwischen —34 u. +70° 0,2984 12 und 100° 0,1742 
b) fltissiges Metall 0,21 21 und 100° 0,1881 
: b) geschmolzen, 
Nickel *”) 0,10916 zwischen 21 und 100° 0,1747 
eee 0,1750 
Osmium °°) 0,03113 0,1557 
Palladium 34) 0,0582 |/Fernere Werthe: 
bei — 39,8° 0,1360 
Phosphor 3°) + 21,6 0,1697 
(gewdhnlicher) eye 0,1883 
a) fest, +86 0,1901 
zwischen — 21 und +7° 0,1788 + 128,7 0,1964 
+7 und 30° 0,1895 + 184,3 0,2011 
—78 und +10°| 0,1740 4939.4 0,2029 
b) fliissig 0,2045 Tellur 44) 
Platin 36 0.03243 a) krystallisirtes 0,0474 
me 0,0314 0,0475 
b) geftillt 0,05165 
Quecksilber *") ee 0.05252 
awischen 0 und 100° | 0,03300 at 
(amen: 0.03500 ¢) pat ese 0,04832 
15 und 100° 0,03332 Lars : 
19,7 und 49,6° 0.03312 d) fiir re 0,05182 
Qovowundal42,2° 0,03278 
Andere Werthe: Thallium **) 0,03355 
zwischen 0 und 5° 0,033266 : 
5 und 36° 0,033299 Thorium ney 0,02759 
é tan 7") 0,1125 
38 ’ 
Rhodium °°) 0,05408 0/1288 
Ruthenium °°) 0,0611 0,1485 
0,1620 
Schwefel *°) ie 
Rhombischer, octaédrischer oe 0,02765 
zwischen 14 und 99° OLE eG. Wismuth *°) 0,0288 
0 und 100° 0,1712 0,0305 


{7 nnd 45° 0,163 0,0308 
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al 


Namen des Elementes | Spez. Wirme|| Namen des Elementes Spez. Wirme 
Wolfram °°) 0,035 Zinn 
“4 c) von 21 bis 109° 0,05506 
Zink °") 0,09393 d) von 16 bis 197° 0,05876 
Zinn 52) e) von 24 bis 169° D00018 
ae 0.0562 f) reines, allotropisches 0,0545 
aris aia g) gegossen 0,0559 
b) fliissig, 
bei 250 bis 350° 0,0637 Zirkonium °°) 0,0660 


1) TH, 85. %) Ia, 190. *) Ia, 161. *) Ib, 398. *) IIb, 512. §) III, 57. 
) I, 521. 8) IIb, 489. °) 1b, 293. 1°) IIT, 16. %) IM, 524. 12) INE 87. 1%) TIT, 290. 
7TIT 2205 8) Wag 600; ¢1)cTL, "757. 27) Til, 226. ,. 18) MT, 1898.ce2%)-T, 543. 
20) IIb, 5. 74) IIL, 392f. %2) Ila, 254f. %) Ia, 265f. 2) IIa, 273f. 2) IIb, 637. 
6) IIT, 29. .*7) IIb, 212. 3°) Ib, 411. %*) III, 238, 9) TIT, 590. *4) IIb, 118. 
$2) TIT, 494. 8) III, 917. *4) III, 876. *5) Ila, 89. %8) IIL, 787. 8%) IIb, 838f. 
*8) TI, 862. *) III, 850. 4%) 1, 598. 41) I, 678. 4%) IIb, 755. 48) Ila, 449f, 
44) I, 716. 4) IIb, 590f. 4°) Ila, 692. 4%) IIa, 554. 48) TIT, 680. 4%) Ia, 226. 
5°) TIT, 683f. 51) IIb, 457. °%) Ila, 639. 5%) Ifa, 613. 


b) Spezifische Warme einiger unorganischer Gase und Dimpfe 
bei konstantem Druck, bezogen auf das gleiche Gewicht 


Wasser. 
Namen des Gases Spez. Wirme Namen des Gases Spez. Wirme 
Aethylen ') 0,4040 |Kohlensiureanhydrid!°)| 0,2164 
: 0,3308 
Ammoniak ”) ferner: 
bei 0° 0,5009 zwischen —30 und +10°| 0,18427 
100 0,5317 +10 und 100° | 0,20246 
200 0,5629 +10 und 200° | 0,21692 
Brom’) — 0,05504 Luft *’) 0,23771 
(dampfformig) atmosphirische 0,2389 
Bromwasserstoff *) 0,0820 Methan *”) 0,5929 
Chlor 5) 0,1210 Sauerstoff 1°) 0,2182 
er tee eS) HO ;1 10 Schwefeldioxyd !4) 0,1544 
Chlorwasserstoff °) 0,1852 | Schwefelkohlenstoff°)| 0,1575 
(dampfférmig) 
Jod ‘) 0,03489 ; 
Schwefelwasserstoff!*)| 0,24514 
Jod erstoff ® 0,0550 
See: ) Siliciumtetrachlorid 1”) 
Kohlenoxyd °) 0,2425 bei 90 bis 234° 0,1322 


v. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 18 
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Namen des Gases Spez. Wirme Namen des Gases Spez. Warme 
Stickoxyd 18) 0,23173 Titantetrachlorid 2?) 
bei 163 bis 271° 0,12897 
Stickoxydul ?°) 
bei 0° 0,1983 Wasser 7°) 0,3787 
100 0,2212 (dampfformig) 0,48051 
200 02442 
Wasserstoff ?*) 3,4041 
Stickstoff ?°) 0,24388 . 
Zinntetrachlorid ?°) 0,0939 
Stickstofftetroxyd ?1) ae ik (dampfformig) 


1) Ia, 341. 2) Ia, 17. 3) I, 521. 4) I, 582. 5) I, 474. °% I, 487. % I, 545. 
8) J, 553f. °) Ila, 351. 1°) Ia, 363. 4) 1, 441. 1) Ia, 382. 1%) I, 385. 14) I, 620. 
15) [Ta, 398. 1°) 1, 609f. 1%) Ila, 519. 18) Ila, 37. 1%) Ifa, 33. 2°) Ila, 5. 24) Ila, 47. 
22) TIa, 586. 7%) I, 422. 4) I, 369. 29) Ila, 661. 


c) Spezifische Wairme einiger unorganischer Flissigkeiten. 


Namen der Flissigkeit |Spez. Warme|} Namen der Flissigkeit | Spez. Warme 
Ammoniak *) 1,22876 Wasser ®) 
(fliissig) bei 0° 1,000 
° eva 100 1,0130 
Arsentrichlorid 7) 0,7034 10220 
Kohlenstofftetra- 0,207202 1,0302 
chlorid *) (bei 30°) 1,0307 
Bhosphartuchlonid yar. 01347 eee 
P , 1,1220 
Schwefelkohlenstoff*) | 0,23878 1,1255 
(bei 30°) zwischen 0 und 98° 1,013 
Siliciumtetrachlorid ®) | 0,1904 1,0123 
Titantetrachlorid *) 0,18812 Zinntetrachlorid °) 0,1402 


1) IIa, 19. 2) Ila, 176. *) Ila, 878. *) Ila, 129. *) Ila, 398f. °) Ila, 519. 
7) IIa, 585. ®) I, 419. °) Ila, 661. 


d) Spezifische Warme einiger wiasseriger Lisungen 
unorganischer Salze und Siauren. 


Namen der Substanz Konzentration der Lésung Spez. Wirme 
Ammoniumchlorid *) NH,Cl + 7,5 HyO 0,760 
2NH,Cl-+ 50 H,0 0,8850 
+ 100 0,9382 


+ 200 0,9670 
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27 


eee eee 


Namen der Substanz 


Konzentration der Lésung 


Spez. Wiirme 


Ammoniumnitrat ”) 


Ammoniumsulfat °) 


Baryumchlorid *) 


Kaliumbromid °) 


Kaliumchlorid *) 


a) zwischen 17 und 20° 


b) zwischen 20 und 51° 


Kaliumjodid *) 


Kaliumkarbonat ®) 


Kaliumnitrat °) 
a) 18 bis 23° 


b) 22 bis 52° 


NH,NO; + 4,39 H,O 
-- 100 
2NH,NO;-+ 50 H,0 
+100 
+ 200 


(NH,))$0,-+ 50 H,O 
+ 100 
-+ 200 


512% 


KBr + 400 HyO 
2 KBr + 50 HO 
+ 100 
+ 200 


2KC1l+ 50 H,0 
+ 100 
+ 200 


2KCl+ 50,0 


+ 100 
+ 200 
KJ + 200 H,O 
2KI+ 50H,0 


+ 100 
se ANG 


2 KyCO3-+ 10 HO 


KNO3; + 25 H,O 
0 
-- 200 
2KNOz + 50 H,0 
-+ 100 
+ 200 
2KNO3; + 50 H,0 


+ 100 
+ 200 


0,7710 
0,962 

0,8797 
0,9293 
0,9610 


0,8789 
0,9330 
0,9633 


0,951 
0,898 
0,842 
0,781 
0,754 


0,962 

0,7691 
0,8643 
0,9250 


0,8312 
0,9032 
0,9483. 


0,8344 
0,9055. 
0,9490: 


0,950 
0,7153 
0.8301 
0,9063 


0,6248 
0,6831 
0,7596 
0,8509 
0,9157 
0,9543 


0,832 
0,901 
0,966 
0.8320 
0,9005 
0,9430 
0,8335 
0,9028 
0,9475 
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Namen der Substanz 


Konzentration der Lésung | Spez. Warme 


Kaliumsulfat ?°) 


a) zwischen 18 und 23° 


b) zwischen 19 und 52° 


Natriumbromid 1!) 


Natriumchlorid !?) 


a) 16 bis 20° 


b) 22 bis 25° 


Natriumjodid +%) 


Natriumkarbonat !) 
a) 21 bis 26° 


b) 21 bis 52° 


Natriumnitrat 15) 


a) 18 bis 23° 


b) 22 bis 52° 


Natriumsulfat 1°) 


K 80, + 200 H,O 


K,80,-+ 50 H,0 
100 
+ 200 


K S04 -+ 50 H,0 
+ 100 
+ 200 


2NaBr + 50,0 
+ 100 
+ 200 


NaCl -+ 10 H,O 


Sp ai) 
+ 200 


2NaCl-+ 50 HO 
+ 100 
+ 200 
2NaCl+ 50 H,0 
+ 100 
+ 200 


2NaJ + 50H,0 
+ 100 
+ 200 


2 Na COs + 50 H»0 
+ 100 
+ 200 


2 Nay003-+ 50 H,0 


+ 100 
+ 200 


NaNOz-+ 10 H,0 
ea 
+ 200 
2NaNO3-+ 50 H,0 
+ 100 
+ 200 
2NaNO3-+ 50 H)0 
+ 100 
+ 200 


NaySO,-+ 65 H,0 
+ 100 
+ 200 


0,940 
0,9155 


0,8965 
0,9434 


0,9155 
0,9020 
0.9463 


0,8092 
0.8864 
0,9388 


0,791 
0,931 
0,978 


0,8760 
0.9280 
0,9596 


0.8779 
0,9304 
0,9623 


0,7490 
0,8499 
0,9174 - 


0,9037 
0,9409 
0,9675 


0,9072 
0,9435 
0,9695 


0,796 
0,918 
0,975 


0,8692 
0,9220 
0,9545 


0.8712 
0,9220 
0.9576 


0,892 
0,920 
0,955 
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200 


nnn 


Namen der Substanz 


a) 19 bis 24° 


b) 21 big 52° 


Quecksilberchlorid !*) 


a) in wasseriger Lisung 


b) in alkoholischer 
Lésung 15) 


Salpetersiure 1°) 


1) IIb, 255. 
) IIb, 39. 8) IIb, 96. 
13) IIb, 140. 
19) Ta, 56. 


>) Hiei poll b. 267. 
Py bye Zie8. 2) IL, 260. 


Pei ioet 9S) bal 7 lo ed bal 5G, 92") Ii b, 852e 2°) IIb, B53: 


Konzentration der Liésung Spez. Wiirme 
+ 100 0,9250 
+ 200 0,9376 
eo NaoSO, aL 25 HO 0,8191 
+ 50 0,8784 
+ 100 0,9270 
+ 200 09596 
1,02%o 1,008 
2.07 0,983 
3,30 0,761 
3,12 %o 0,667 
594 0,652 
9.87 0,632 
14,05 0,612 
17,26 0,595 
HNO; -+ 10H,0 0,768 
+ 20 0,849 
+ 50 0,930 
= L00 0,963 
+ 200 0,982 


*) IIb, 361. 5) IIb, 30. °) IIb, 20. 
4) IIb, 137. 


2) IIb, 131. 


e) Spezifische Warme einiger fester unorganischer 


Namen der Verbindung 


Ammoniumchlorid +) 
15 bis 45° 
23 bis 100° 


Ammoniumnitrat ”) 


Antimontrioxyd *) 


(geschmolzen) 
Arsentrioxyd *) 
Berylliumoxyd *) 


Verbindungen. 
Spez. Wirme|| Namen der Verbindung | Spez. Wirme 
Bleichlorid °) 
0,373 a) unter dem Schmelzpunkt| 0,0710 
0,3908 2 
=. b) tiber dem Schmelzpunkt| 0,10385 
0,429 0,06512 
0,0901 Bortrioxyd *) 0,2374 
Chromoxyd §) 0,196 
Dy ai ’ 
et eky 0,1796 
0,2471 0,177 
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a 


Namen der Verbindung |Spez. Warme|| Namen der Verbindung | Spez. Warme 


Hisenoxyd °) 0,1692 Natriumnitrat ??) 0,2650 
(Hisenglanz) hen 0,27821 
Kaliumbromid 1°) 0,11322 b) geschmolzen 
Kaliumchlorat!) | 0,15631 Ne ned oe 
a, (0.20956 Natriumphosphat 2?) 
a) fest 0,454 
Kaliumchlorid 1”) Oeil De ceschingiaae 


zwischen 44 und 97° 0,758 


Kaliumchromalaun !*) | 0,324 
Natriumsulfat ?°) 0,2293 


Kaliumchromat !*) 0,1851 0.23115 
scree) 0,189 Natriumthiosulfat ?*+) 
Kaliumdichromat !5) | 0,1894 a) fest 0.4447 
0,186 b) fltissig, 
Ralducoda 16) ania Par 13 aed 98° 0,569 
ee Nickelsulfat 25) 0,241 
: 17 
Se Nerney Oe Gay Silberchiorid?*) "0.006 
93 bis 99° 0.21623 Titansiiureanhydrid ?") es 
Kaliumnitrat !) paul woe 
en 0,232 vane 01785 
14 bis 45° ya ’ 
13 bis 89° 0,23875 0,1779 
a Besabaiolaey 0.33186 Zinndichlorid *°) 0,10162 
2 Zinndioxyd °°) 0,0894 
Kaliumsulfat !°) Se 0,09359 
: * 7 20) 3 Zinnsulfid °°) 0,11932 
Natriumchlorid ?°) ae Tamer 8) 0,08365 
Steinsalz 0,219 Zirkoniumdioxyd **) 0,1076 


*)) 1b, 250.57) Tb, 272..°*) ia, 198. 4) ila, 168. -*) 1b, 400. 41h. 520. 
AAT 599°) TE O27. yi -o0l: yh S05 at bebo al oom) Heo: 
Stoo: 4) Toes) Lies Ome 2) Die 96708) AT sy aero ity ie 
Sy ibetst rib, Wie 7) Ib, 17s) Lib lon te cI be tee ye a0. 
8) Alb, 776.3") 1a, 9563 a. 567. #8). ia, 668. 7°) Ila, 646. *% Ia, 678: 
SS iarGads. 7) la 619: 


9. Latente Schmelzwarme einiger Elemente und unorganischer Verbindungen 
fiir | kg Substanz. 
———===_—=—=_[{£_ — — _ _—>—>——E> —_—?_22—_—__ 


Namen Schmelz- Cal Namen Schmelz- 
der Substanz punkt a der Substanz punkt Cal. 
nea 
Blei®) 326° | 5,320 | Cadmium %) |315 b.316,! 13,66 
5,07 320, 
Brom?) |—7,5 bis 8° 16,185 328" 
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So ce aR Ie 
Namen Schmelz- Na Schmelz- 
der Substanz ae Ou der Sabstant hare Gal 
Gallium *) 30 15° 19,14. Silber 11) 954, 77, 
Jod®) |113b.115°] 11,7 dry ee 
Kalium °) 62,5° 0,61 999, 
Sines 1000, 
Kaliumnitrat*)| 339, 48,9 1034, 
342, 1040, 
353° 1223° 
eee 0 
Natrium °) os ; 0,73 Wasser 12) 00 75, 
97.62 (Kis) 79,4, 
: oes 
Natrium- 310,5, 64,87 79,06 
nitrat °) 3138, 
314, Zinn 13) 222.5, | 14,252 
316, 228, 
is® 228,5, 
; Be eta ig , 230, 
Palladium ?°)| 1360 bis | 36,3 939.7 
1380, 9350" 
1500° 
1) Ib, 512. %) 1, 591. %) Ib, 489. 4 IM, 221. %) 1, 543. % Ib, 5. 
Deed. oa) tL bead tS. tibet 7h. G2) TID, 8762) cI Fob) 1p At z. 


28), Tha. 639: 


10. Absorptionswarme einiger unorganischer Gase in Wasser. 


(Bei 760 mm Druck.) 


Namen der Substanz cal. Namen der Substanz cal. 
Ammoniak !) 8435 Chlorwasserstoff *) 17314 
16911 
Brom ”) 17447 
(1 Mol. in 600 Mol. H 90 1080 17430 
gelést) 
Cyan °) 6800 
Chlor *) ; | ots 
a) fir 71 Theile geldstes | 3280 Schweflige Siure °) 7699 
Soar bis 7540 || Schwefelwasserstoff ’) 4560 
b) fiir Cly geldst in 4870 Stickstofftetroxyd *) 7755 
18000 Theilen HO NOy,aq 


) IIa, 17. 2) I, 523. 
8) IIa, 48. 


3) I, 477. 4) I, 492. 5) Ila, 417. % 1, 624. ”) I, 610. 
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If. Lésungswarme unorganischer Korper in Wasser. 


Namen der Substanz cal. Namen der Substanz cal, 
Arsensiure !) -+ 6000 || Jodwasserstoffsiure?°)| + 19207 
Ammoniumbromid ”) — 4380 Kaliumbromat?") — 9760 
Ammoniumchlorid *) — 3880 Kaliumbromid ?°) — 5080 
Ammoniumfluorid *) = Se 
Ammoniumjodid °) — "3000 ail oe har 
Ammoniumnitrat °) — 6320 mec are ia het 
Ammoniumnitrit *) — 4750 — 5100 
Ammoniumperchlorat*)} — 6360 b) Kaliumdichromat 34 pees 
Ammoniumrhodanid ®) | — 5670 — 16700 
Ammoniumsilicium- — 8400 Kaliumcyanid 31) — 3010 
BS Kaliumfluorid®*) | —3400 
Ammoniumsulfat 11) — 2370 — 3600 
Ammoniumsulfit !”) — 5360 Kaliumhydroxyd %*) | +13290 
Baryumhydroxyd 15) — 4,34 pea 
Bleinitestae) — 7600 Seeds) ce 
— 8220 
Calciumchlorid 1°) — 8258 BEES ICSE - rae 
Chromchloriir ! ) +1000 Kaliumnitrat °°) — 8250 
Chromsiiureanhydrid!7)} +580 — 8290 
Chromylchlorid 8). | --16670 | Kaliumperchlorat*’) | — 12130 
Hisenchlorid +9) Kaliumpermanganat **)| — 20790 
# ome aut a tee Kohomulta:®’) As pe 
Hisenchloriir 2°) + 2750 — 6040 bis 
Hydrazindichlorid 2!) — 6201 f oe 
Hah saesen ee rat Kaliumsulfhydrat #°) +770 
hydrat 22) Kobaltchlortir *!) — 2850 
Hydroxylaminnitrat ?*)| — 5930 _ Kobaltsulfat **) — 3570 
Hydroxylaminsulfat ?4)} —500 Kupfersulfat 4°) aS!) 
— 960 — 1274 
Jodsiiure ?°) — 2166 Lithiumbromid**) | + 11350 
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Namen der Substanz cal. Namen der Substanz eal. 
Lithiumchlorid *°) + 8440 |Natriumpyrophosphat®:) 
5 5 . a) NayP 907 -- 11850 
Lithiumhydroxyd*®) | +5820 b) NayP,0,-+ 10 H,0 in 
in ee rs 
na payne Natriumsulfat °?) + 460 
Lithiumnitrat +) +300 + 760 
Lithiumsulfat *°) + 6050 Natriumsulfid °°) 7500 
' +6470 bis 
6560 Natriumsulfit °*) — 11100 
Natriumborat °°) — 25860 | Natriumthiosulfat®) | — 11730 
(Borax) 
: 1 ure? — 1917 
Natriumbromid *!) — 190 SHES a ES se 
— 290 Nickelnitrat °*) — 7470 
Natriumchlorat 2 2) — 5570 Phosphorige Sure 68) 
Natriumchlorid **) — 1180 a) krystallisirt ons) 
os . 9 
Natriumchromat °*) +4000 | ae Bees 
Natriumfluorid *°) — 600 Phosphorsiure °°) 
(— 200) (Ortho-) 
: ne a) krystallisirt -+ 2690 
Natriumhydroxyd °°) i tae b) geschmolzen + 5210 
ksil id 7° — 2970 
Natrinmjodid $1) +1290 | “uecksilbereyanid *") 
+1800 | Salpetersaure 7!) + 7580 
Natriumkarbonat *§) eco treks lesratt 2) 
a) NaCO, + 5640 a) S03 . HO + 39170 
b) NagCO3 + H)O -++- 2250 b) SO4Hy . H,0 + 17850 
c) NayCO3 + 2H,0 + 20 ; 
d) NayCO3 + 12 H,0 — 16160 Silbernitrat 7°) a oa 
Natriumnitrat °°) — 5030 = 
— 4660 | Strontiumhydroxyd+)| — 14640 
Natriumphosphat °°) . a 75 — 10100 
Sy NagiPo, 4.5640 Thalliumchloriir 7°) 0 
b) NagHPO, + 12H,0 — 22830 Thallosulfat 7°) — 8280 


) Ila, 174. %) IIb, 258. *) Ib, 255. 4) Ib, 262. *) IIb, 260. °) IIb, 272. 
) IIb, 271. *) Ib, 258. *) Ib, 286. 2°) IIb, 287. 14) IIb, 268. 2%) Ib, 265. 33) IIb, 
353. 1) IIb, 557. 15) Ib, 298 u. 302. **) IIT, 587. 3%) IIL, 583. 18) IIL, 541f. 
19) TIT, 311. °) TIL, 309. 1) Ila, 11. 2%) IIb, 289. 4) IIb, 290. %) IIb, 289. 
25) 1, 564. 7°) I, 556 u. 553. 2%) Ib, 33. 78) IIb, 31. 2%) Ib, 21. 9) ILL, 572f. 
31) Ib, 101. *2) IIb, 47. #8) IIb, 14. #4) ILb,.39. 5) IIb, 96. 8°) ILb, 77. 8%) IIb, 28. 
38) III, 279. **) 1b, 60. 4°) IIb, 51. 41) III, 403. 4%) II, 410. 4%) IIb, 698. 44) IIb, 
217. *) IIb, 216. 4°) IIb, 215. 4%) IIb, 218. 4%) IIb, 223. 4°) Iib, 221. 5%) III, 72. 
51) Ib, 137. 5?) IIb, 185. *%) Ib, 132. 4) Ill, 576. °5) Ib, 145. °°) IIb, 120. 
57) Ib, 140. *°) IIb, 198. 5°) Ib, 171. ®) IIb, 179. °) Ib, 181. 2) ILb, 155 u. 159. 
68) IIb, 148. °4) Ib, 152. °°) Ib, 164. °) III, 502. °*) IIL, 511. ©) Ia, 111. °) Ia, 120. 
7°) IIb, 926. 4) Ila, 56. 72) I, 637. 7%) IIb, 807. 74) Ib, 332. 7) IIb, 598. 7°) IIb, 608. 
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{2. Bildungswarme unorganischer Verbindungen aus den Elementen. 


(Ausgedriickt in Calorien und bezogen auf ein Gramm Formelgewicht.) 


Namen der Verbindung |Wérmetonung|) Namen der Verbindung Warmeténung 
cal. cal. 
Acetylen ') — 532 Bleichlorid ?°) 82770 
Aethan ”) — 233 Bleijodid?’) 39800 
Aethylen *) Bleikarbonat ?”) 
a) aus Diamant —15400 |. a) aus Pb,C,03 169840 
b) aus Kohle — 9400 b) aus Pb, OQ ,CO 140840 
+o c) aus Pb,O, CO, 72880 
Ammoniak *) + 11887 @) aus PbO, CO; 295,8() 
Ammoniumbromid®) | -+ 65350 Bleinitrat 2%) 
Ammoniumchlorid °) + 75790 a) aus Pb, No, Og 105600 
arses. 105460 
Ammoniumjodid “) 49310 b) aus Pb,O,2NO, 109470 
Ammoniumperchlorat®)| 79700 ce) aus Pb, 0,2 HNO3, aq 68070 
: 2 d) aus PbO, 2 HNO3,aq 17770 
Ammoniumsulfhydrat’)| +39700 Blensede 
Antimonbromid'°) 76,9 Cal. a) PbO 50300 
: . b) Bleisuperoxyd 12070 
Antimonchloride"’) ans PbO (fest) und 0 (Gas)| 12210 
a) Antimontrichlorid 91390 
b) Antimonpentachlorid Bleisulfat ?°) 
a) aus den Elementen 104870 a) fiir PbO +803 60800 
8) aus SbCl3 + Clo 13480 62670 
2 os 12 5 b) fiir Phi, OF 216210 
Antimonsiure ) 228780 ¢) fir PbS, 04 195780 
e206 78 E20) d) fir Pb, 07,80, 145130 
Antimonwasserstoff!*) | — 84,5 Cal. || e) fiir Pb,O,H S8O,, aq 73800 
: f) fir PbO , H»SO,, aq 23380 
Arsenchlorid **) 71307 ; 
Bleisulfid 7°) 20430 
Arsenoxyde’”) a) aus Pb u.§ 22350 
a) Arsentrioxyd 154670 26600 
b) Arsenpentoxyd 219380 b) aus PbO u. H,S 29200 
Areenennrele c) aus Pb(NO3)9 u. HoS 11430 
a) fir As, 04, H; 215630 Borchlorid 2") 104000 
b) fir Asg, 05, aq 225380 
©) fir As,04,Hg,aq 215230 Bromwasserstoft ?°) 8440 
d) fiir As\O3,aq , 0» 78260 7108 
Arsenwasserstoff!) | —11,7Cal.| Cadmiumsulfid °°) 33950 
Baryumoxyd'*) 130380 Calciumkarbonat *°) 
: ‘ a) fir Ca,0.,CO 240600 
Bleibromid?) 64450 b) fiir CaO , CO, 42490 
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Namen der Verbindung Warmeténung|) Namen der Verbindung Warmetinung 
cal, eal. 
Chlorwasserstoff 3’) 23783 Kaliumjodat *") 
22001 a) ane den Elementen in} 124490 
N estem Zustande 
Cyan *°) — 38300 |b) ebenso, aber aus gas-| 123900 
— 37300 formigem Jod 1293800 
Eisenchlorid **) Kaliumjodid #5) 80130 
a) fiir Feg, Cl, + 192080 | 
b) fiir 2 FeCly, Cl 27980 Kaliumkarbonat *°) 
: 34 9 a) aus den Elementen 281090 
ea) a b) aus Ky, Oy, CO 252090 
EKisenoxydulsulfat*°) | 169040 ce) aus Ky,0,CO, 184130 
Fluorwasserstoff °°) Kaliumnitrat °°) 
a) gasformig 37,6 Cal. a) aus den Hlementen 119480 
b) geldst 49,4 Cal. | b) aus Ky, O9,2NOg 242970 
SORE aver 2 | 
Hydrazindichlorid °*) 92300 | Kalitunoxyd®) 97100 
Hydroxylamin *§) 24288 
Jodwasserstoff *°) Kaliumperchlorat °?) 112500 
Ww 
a) g AUP ee aus festem | — pei ‘Kaliumpermanganat 53)| 389650 
b) aus Joddampf — 436 Kalhumpolythionate °*) 
c) in wisseriger Lésung 13171 a) Kaliumdithionat erin 
: : | 
Kalumbromid *") 95310 A) Lea 405850 
Kaliumchlorat‘?) 95860 416000 
94600 c) Kaliumtetrathionat 397210 
; f d) Kaliumpentathionat 203500 
Kaliumchlorid +?) 101170 
(in wisseriger Lésung) Kaliumsilicium- 
ie fluorid °°) 
Kaliumcyanat **) 72000 |\5) aus SiFl,+2KCl(gelést)| 22800 
(aus KCN und O) = K»SiFl, (unléslich) 
2 
Kaliumcyanid **) ee) ( eee kan, EES 
a) fir K, C und N + 32500 + H,8i0,4 (unldslich) 
b) fir K und CN 65350 |) 5 - 
67600 Kaliumsulfate °°) esa 
: 2 a) neutrales 
Kaliumfluorid **) 38000 w) aus den Elementen 342200 
Kaliumhydroxyd 4°) 6) aus Ky, 09,809 273510 
a) aus den Elementen | 103170  |/) ausKy,0,S0g(inLésung)} 195850 
b) bei der Zersetzung von| 48100 b) saures 206020 
H»O durch K 
c) heim Lésen von KyO 68990 Kaliumsulfhydrat °*) 64000 
in Hy | 


Q84 XI. Warme. 
Namen der Verbindung |Wérmeténung] Nomen der Verbindung |Wérmetinung 
cal. cal. 
Kaliumsulfide °°) Kupferbromid *?) 
a) Kahummonosulfid a) fiir Cu, Bry + 32580 
a) wasserfrei 52000 b) fir CuyBry, Bry 15190 
8) geldst 113000 
py eee: 102200 Kupferbromiir **) 
: tir . 49970 
b) Kaliumdisulfid 53000 2) Nae : 
©) Kaliumirieulad 57300 eee eT Ge 
d) Kaliumtetrasulfid 58300 Kupferchlorid 7*) 58500 
Kaliumsulfocyanat®*®) | 137900 Kupferchlortir 7°) 65750 
Kaliumthiosulfat °°) 139000 Kupferjodiir *°) 39520 
Kobaltbromtir °’) 72940 Kupfernitrat 7) 96950 
(in wisseriger Lésung) 
ots oe | - Kupferoxyde 7°) 
Kobaltchloriir § ) 76480 | a) Kupferoxydul 40810 
Kobalthydroxyd °°) b) Kupferoxyd 37160 
a) aus 2 Co(OH),, O ’ HO 22580 Ku fers lf t 79 42.600 
b) aus Coy, O03 13 HO 149380 | a) he ae " ef 42170 
Kobalthydroxydul *‘) | 63400 | _ ») fiir Cu, 09,80, 111490 
Kobaltsulfat °*) 162970 |  Kupfersulfid 8°) 
: aS Ee a) fir Cu,S 9760 
Kobaltsulftir °°) pai Ua b) fir CuO, HS aq 31760 
hydratisches | ¢) fiir CuN,0, aq, HS aq 16420 
Kohlenoxychlorid °*) 18800 . tet 
a) aus CO + 2C1 26140 Seen ) 20270 
SPCR AUT ave! b) fiir CugO , HS, aq 38530 
BE oilens tomo rdeaay tie Lithiumbromid®2) | 91310 
a) Kohlenoxyd 263 Cal. (Li+B 0 
; 296 Cal. pamaaawe at 
801,5 Cal. Lithiumchlorid 8) 93810 
b) Kohlendioxyd aoe SO 
a) aus Diamant®) Lithiumjodid §*) 76100 
fiir 1 kg in Cal. AT EON (Li+J-+nH,0) 
Beanies 7838,3 Lithiumnitrat 8°) 111610 
natirlicher 7796,6 Lithiumsulfat °°) 334170 
Hohofengraphit 7762,3 a 
Ohememphe Kone 9 8086 Manganchloriir §") 111990 
Gen Mangankarbonat 88) 210840 
Kohlenstoffsulfid7!) Mangansulfat 8°) 178790 
(Schwefelkohlenstoff) es ena 90 
Ey bei kaudvdaltcas Deuce ee 5S0G1 0 Natriumbromid 9°) 85770 
b) bei konstantem Volumen] — 25430 Natriumchlorat°!) 85400 
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a 
Namen der Verbindung Warmetonung) Namen der Verbindung Wirmeténung 
cal. cal. 
Natriumchlorid °”) 97690 Phosphorbromide !°°) 
: } ae _ a) Phosphortribromid 54,6 Cal 
Natriumhy droxyd **) 101870 b) Phosphorpentabromid | 83,0 Cal. 
Natriumjodid °4 9 : 
per yer bn ee Phosphorchloride !°°) 
Natriumkarbonat °°) a) Phosphortrichlorid 75,8 Cal. 
a) aus den Elementen 272640 75295 
b) Nag, O29, CO 243640 b) Phosphorpentachlorid | 107,8 Cal. 
c) aus NayO, CO, 75920 a) fir P, Cls 104990 
os 99) 
Natriumnitrat °°) se Pe plaadics 
a) aus den Elementen 111250 7 
b) aus Na,O,NO, 113260 Phosphorfluorid'®”) | 106,2 Cal. 
c) in Lésung aus 182620 LOG 1 Cals 
Nag, O, N90; + n H9O 109,7 Cal. 
Natriumoxyd °") 99760 Phosphorjodide!°°) 

; a) Phosphorjodiir 41,36 Cal. 
Natriumperchlorat **) | 100200 b) Phosphorjodia 27,1 Cal. 
Natriumpolythionate*®) Phosphoroxybromid !°°) 

a) sae aa re 256650 a) fir P,O und Br, | 120,0 Cal. 
ce Bete G2 2 803 fix Oe Oo 4aCal: 
b) Natriumtrithionat 393600 Peers rs aa) ee 
c) Natriumtetrathionat 193600 |Phosphoroxychlorid!!°)| 142,4 Cal. 
~ = ie a) fir P,O und Cl, 145964 
Natriumsulfat *°°) b) fir PClg und O 66,6 Cal. 
a) NagSO, 70664 
a) aus den Elementen 328590 
8) aus NagO und SO; 125590 ||Phosphorige Saure!!?) 
1) aus Nay, Og und SO, 257510 a) oS P, 03, H3 227700 
8) aus Nay,Q) und SQ, | 186640 rystallisirt 
Bee ae b) for P, 05, Hi 224630 
b) NagSO,4-+ H,O 92330 geschmolzen 
(aus 2 NaOH + SOs) 112 * ; 
¢) NaHS0, + H,0 Phosphorpentoxyd '*”) Races 
a) aus Nag, Oo und SO» 196310 - 
8) aus HySO,4 und NapSO, 16000 Phosphorsiiure !!*) 
(fest) Ps 
(Orthophosphorsiure) 
Natriumthiosulfat*®*) | 262600  ||a) aus den Elementen, fir| 302600 
krystallisirte 
Nickelchloriir *°?) 74530 b) fiir geschmolzene 300080 
; 2 c) in wisseriger Lésung | 9305290 
Nickelnitrat*°’) 124720 4) fir POsH3,aq,0 77720 
(aus Ni, Oo, 2 NOg, 6 Hy0) 
Phosphorwasserstoff!"*)| 36,6 Cal. 
Nickelsulfiir !°*) 19400 
(fir Ni,S,nH,0)  Platinchlorid !2°) 59,8 Cal. 
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Namen der Verbindung |Wérmetnung|| Namen der Verbindung |W#metonung 
eal. cal. 
Platinchlorwasserstoff- d) Sulfurylchlorid 13°) | 82,54 Cal. 
sdure/?®) e) Pyrosulfurylchlorid 18!) | 73,1 Cal. 
a) fir Pt-+Cl,+2HCl | 84,6 Cal. 
(gelést) Schwefeloxyde 
b) fiir PtCly (fest) +2HCl| 24,8 Cal. a) Schwefeldioxyd !*?) 
Salze dieser Siure: a) Gasformig 34,05 Cal. 
a) Kaliumplatinchlorid 147) 71720 
a) fir Pt, Cly,2 KCl 89,5 Cal. 71080 
8) fiir PtCl, (fest)+2KC1} 29,7 Cal. #"8) in wiisseriger Lésung 78780 
(fest) | q 3 133 
b) Natriumplatinchlorid'*) | ») ete eee ) 103240 
a) fir Pt,Cly, 2 NaCl (a MPO a 5 39160 
8) fir PtCl, (fest) +2 NaCl] 13,9 Cal. Pe 
P) ae 1) fir SO) +0 (fest) | 17,1 Cal. 
(ee 3) fitr $0)+0 (Gas) | 11,3 Cal 
2 ” . 
Quecksilberbromide '?*) encrnwerieane 
a) Quecksilberbromtir 68290 (Monohydrat) 1%) 
b) Quecksilberbromid a) fir S,03, H»0 124560 
a) fiir Hg, Bro 50550 8) fir S,O,4, Hy 192920 
40500 ~) fir SO3,H,O 21320 
8) fir Hg Bry, Bro 32810 8) fiir S02, 0, H,0 53480 
Quecksilberchloride 1?°) ee ein 965 Gi 
a) Quecksilberchloriir 82550 A) fee 30 nee 10 96 Cal 
b) Quecksilberchlorid 63160 | oe ‘ : 
| d) Schwefelsiiure- Sh V8 (Cail 
Quecksilberjodide!”) | dihydrat **) 575 Gals 
a) Quecksilberjodiir 48440 6379 
b) Quecksilberjodid 34310 eels 
; ‘Schwefelwasserstoff 1*°) 4740 
Quecksilbernitrate 177) eee s 
a) Quecksilberoxydulnitrat} 47990 Selenchloride *°) 
b) Quecksilberoxydnitrat | 37070 a) Selenchloriir 22150 
; b) Selenchlorid 46156 
Quecksilberoxyd 17°) 30670 
; Selenoxyde 
Quecksilberoxydul !?4) | 42200 a) Selendioxyd 1°) 57079 
Quecksilbersulfid 129) | 16890 b) Selenige Saure’) | 56336 
c) Selensiiure !4°) 76660 
Schwefelbromiir 1*°) | - 
a) fiir Sp (fest) + Bry (Gas)|) +5 Cal. || Silberbromid***) 27700 
= SoBry (fliissig) ‘ é 
b) fiir So (fest) + Bry (fest)| 0,9 Cal. Silberchlorid +**) 29200 
: a) fir Ag und Cl 29380 
pin berg eee b) fiir AgyO,2 HCl 77220 
a) Einfach- ,o Cal. r ; 
Chlorschwefel 12%) 14957 c) fiir AgoO , 2 HCl, aq 42580 
b) Thionylchlorii 128) 40,8 Cal. Silberjodid ee} 19700 
c) Schwefelsiure- 4,14 Cal. 13800 
monochlorhydrin !°) 14800 
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a | 


Namen der Verbindung |Wérmeténung!) Namen der Verbindung |Warmeténung 
cal. cal. 
Silberkarbonat 144) f) Stickstoffpentoxyd 1°°) 
a) fiir Agy,C, 03 122920 u) fiir NoOs (Gas) —0,6 Cal. 
b) fir Agy,09,CO 93920 8) fiir NoOs (flissig) +1,8 Cal. 
OT a0, CO. 25960 1) fiir NqO5 (fest) | +5,9 Cal. 
d) fir AgoO , CO, 20060 8) fiir Ny, O5, aq + 29820 
A 
Silbernitrat **°) a ae ae a i ey 
a) fiir Ag, N und O03 a ") a M1034, 02 + 36640 
b) fir AgO,NOy 30745 pasts eee a ee 
c) fiir AgoO , N00; » aq 10880 aay a ve) 
. Nach Thomsen: 
Silberoxyd 148) 5900 a) fir N,O3,H 41510 
Ai 
Silbersulfat Pen etis Wass 
a) fir Agy,S, 0, 167280 3) fir Np, Og, H,0 14660 
b) fiir Ago, 02,80. 96200 2) fiir NO, 04, HyO 32400 
¢) fir Ag,0 , 80; 98140 ) fiir 2NO,03,H,0 57810 
d) fir Ag,O , S03, aq 14490 q) fiir 2NO),0,H,0 18670 
Silbersulfid ‘48) 5340 uk e a 
t) fur 7V9,tL, aq 
Siliciumehlorid 1*°) 157640 x) fiir NO),0,H,aq 51095 
sete GO7U0E ECU Co 
. | 2. Nach Berthelot: 
Stickstoffoxyde a) fir N,O3,H (Gas) | +34,4 Cal. 
a) Stickoxydul **) 8) fir N,O3,H (fltissig) | + 41,6 Cal. 
a) fir Ny,O — 17740 +) fir N,O3,H (fest) | + 42,2 Cal. 
spate Mave: | 8) in Lésung + 48,8 Cal. 
ur N, o 
b) Stickoxyd 15”) Stickstoff- 
a) fir N,O —21575 || wasserstoffsiure 15°) 
—43,4 Cal. (geldst) — 61,6 Cal. 
8) fir NoO,N — 25410 | . 
* eee Tellurige Sdiure }°9) | + 77180 
anhydrid 1°?) s 160 
a) fiir NyO3 (Gas) iti Cal, Tellursiure **") 
8) fur Ny, O3,aq — 6820 a) ae Te, 03, aq 98380 
1) fir 2NO,0,aq | +36330 | ») fir Te,O2,aq,0 21000 
ad) Salpetrige Séure 1**) : *7 16 
«) fir N,O,,H,aq | +30770 Set tee nrrevere err eas 
Bite OD aa eiieci P2340 : halliombromid 46450 
e) Stickstofftetroxyd 1°*) fir Tl, Br3,aq 
a) fiir INI O» = 2005 ° 
—2,6 Cal. || Thalliumchloride 1%?) 
(=2600eal.) a) Thalliumchloriir 48580 
8) fir NO,O + 19570 b) Thalliumchlorid 89250 
| 
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Namen der Verbindung | Warmetinung! Namen der Verbindung |Warmetonung 


cal. cal. 
Thalliumjodide 1°*) Wismuthoxychlorid 1%); 88410 
a) Thalliumjodiir 30180 
b) Thalliumjodid 10820 Wismuth- 
oxydhydrat 17°) 103270 
Thallonitrat 16+) 58150 
Zinkbromid 1**) 
Thallosulfat 1°) 220980 a) Salz, fest 86 Cal. 
Salz in Lésung 101,2 Cal. 
Wenect 166) } b) Salz in Lésung ; a 
a) fir 18g 68357 Zinkjodid 172) 80 Cal. 
b) fiir das Mol. H2O, wenn 68376 
O==165) He 1-005 ( Tink q 173 85.43 l 
c) fir O = 15,96, H=1 68207 phos de ome 
d) ermittelt durch Ver- Zinksulfid 1**) 43 Cal. 


brennung unter konstantem 
Druck, bei 18°, reduz. auf 0° 68340 


Zinnchloride 
Wasserstoff- — 21600 a) Zinnchloriir *7°) 80790 
superoxyd 167) —23454 |) b) Zinntetrachlorid 17) 127000 
(aus H)O und 0) — 23059 (in Lésung) 
Wismuthchlorid 1°°) } si 90850 Zinnsaure 17") 133490 


; 1) IIa, 347. 2) Ila, 337. 8) Ia, 841. 4) Ila, 17. 5) Ib, 258. §%) ITb, 258. 
*) Ib, 260. *) Ib, 258. %) Ib, 264. 2°) Ifa, 209. 1) Ila, 204 ff. 1%) IIa, 209. 
%) Ia,,.194.7, 4) Ife, 176. 8) Ila, 168 a 173.01) an Wee") ores 16k: 
18) IIa, 850. 1) IIb, 587. 2) IIb, 529. 2) ILb, 540. 22) Ib, 568. °4) IIb, 557. 


) IIb, 327. 3) 1, 496. *%) Ila, 416. *%) III, $11. *) II, 309. *) IIT, 399. 
) 1, 585. *%) Ta, 11. *) Ia, 30. **) I, 558 u. 556. 4°) Ib, 31. 42 IIb, 25. 
4) IIb, 21. 4) Ib, 103. 44) Ib, 101. *) IIb, 47. 4) IIb, 14. 4%) IIb, 43. 
) Ilb, 89. 4%) Ib, 96. °°) IIb, 77. %) IIb, 9. %) Ifb, 28. 5%) IIT, 279. 
*4) Ilb, 66—68. *) IIb, 106. °%) IIb, 60 f. *”) Ib, 51. *) Ib, 4953, 
58) IIb, 103. ©) IIb, 66. ©) III, 405. 2) IIT, 402. °%) TIT, 399. 4)’ IIT, 396. 
*) TIL, 410. ©) III, 407. °%) Ia, 384. °8) IIa, 255. ©) Ila 966. 7) Ila, 274. 
74) Ila, 399. 7) IIb, 673. 7) IIb, 673. 74) IIb, 667. *5) I[b, 662. %) IIb, 675. 
"*) IIb, 715. 78) Ib, 649—652. 7) IIb, 695. §®) Ib, 683. *®) IIb, 680. 
82) Ib, 217. *) IIb, 216. *4) IIb, 218, ®) Tb, 223. *) ITb, 220. 2% IIT, 254. 
88) INT, 274, *) IL, 263. °°) IIb, 187. °) Ib, 135. 2) Ib, 131. °%) IIb, 120. 
*4) IIb, 140. °) IIb, 198. °°) IIb, 171. ) Ilb, 116. °°) Ib, 135. %) IIb, 165 f. 
10) IIb, 159 u. 161. 3°) Ib, 164. 192) TI, 502. 24) IIT, 511. 2°) IIT, 506. 
05) Ifa, 136 f. 3) Ia, 129 u. 181. 1%) Ila, 140. 2°) IIa, 139 f.. °*) Ifa, 138. 
410) Ia, 134. 4) Ia, 111. 12) Ia, 115. 15) Ia, 119f. 14) Ia, 101. 1%) TIT, 796, 
416) TH, 797. 1%) IM, 798. 18) TIT, 798. 32°) IIb, 868 f 1%) Ib, 847 u. 851. 
121) Tb, 868 u. 870. 122) ILb, 910 u.912. 32) Ib, 842. 124) ITb, 889. 225) ITb, 881. 
129) T, 668 127) I, 659. 18) I, 668. 1%) T, 664. 18°) T, 666. 184) I, 668. 182) T, 620. 
189) T, 628. 14) 1, 687. 15) T, 646. 18°) 1, 610. 1%) 1, 689. 1%) 1 679. 189) I’ 679, 
140) 1, 685. 11) Ib, 782. 142) IIb, 76. 1%) IIb, 786. 144) IIb, 821. 145) Eb, 807. 
4) IIb, 767. 44%) IIb, 800. ™) IIb, 794. ™°) Ira, 519. 1°) Ifa, 580, 14) Ira, 34. 
8) Ta, 87. 15%) Ia, 49. 14) Ila, 45, 1%) Ila, 48. 18°) Ia, 51. 1%) Ila, 56. 
s*) Ta, 8. 15%) 1, 720. 19) 1, 724, 3%) Ib, 601. 1%) IIb, 598f. ™%) Ib, 608. 
i Ib, ut. oy eee ara 415. 1%) T, 432, 1) Ta, 283. 19) Tla, 934. 
a, 229, seth 465, Ib, 460. #74) ITb, 468, 17 

278) Tfa, 661. 147) Ifa, 650, ! : TS ee 
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13. Neutralisationswirme unorganischer Sauren durch unorganische Basen. 


a) Neutralisationswirme durch Kaliumhydroxyd. 
rr 


Namen der Siure | eal. | Namen der Siure i cal. 
Bromsiure!) 13780 Jodwasserstofisiure §) 
* HJ + KOH (gelést) 13580 
Bromwasserstoffsiure ”) :) . 
a) HBr + Ky0 (celést) 13500 b) HJ wee (fest) 41300 
b) HBr + KOH (fest) 41700 Kohlensiure 2) 20200 
10 
Chlorsiure 8) Salpetersiure !°) 
a) HC103+ KOH (gelést) | 13760 || 2) HNO; + KOH (gelést) oat 
2 
b) 2KOH+ (01,0; 27520 31020 
Chlorwasserstoffsiure 4)| 13750 27600 
Cyanwasserstoff *) 3000 by EN Os an OE ert) ate 
, Schwefelsiure!') 
Fluorwasserstoffsiure °) a) HySO4 + Ky0 (gelést) 31290 
a) HF] + KOH (gelést) 16120 31420 
b) HF! (liissig)+KOH (fest)| 30980 | 4) H,S0,+K,0 (fest) | 81400 
Jodsiure 7) 13810 Ueberchlorsiure '”) 14250 
olipess il by oO ta), oll ut. Ub, 252 4) TW bye2l. 8) Ibs 108: 
*) IIb, 47. *) IIb, 43. 8) IIb, 39. *) Ib, 96. 2%) Ilb, 77. 24) IIb, 60. ¥) ITb, 28. 


b) Neutralisationswirme durch Natriumhydroxyd. 


Namen der Siure | cal. | Namen der Saure eal. 
Arsensaure *) Bromsiure °) 13780 
Tie Le eee (gelost)| -+-7330 || Bromwasserstoffsiure *) 
cae 14830 a) gelést 13750 
+2 27080 13600 
3 34030 b) fest 34000 
+6 35280 Chlorstiure 5) 13760 
b) 1/6 H3AsO, + NaOH (gel.) 6230 13700 

Vy 11970 a snipe 6 

th 13790 Chlorwasserstoffsiure °)| 39390 

1 14990 Chromsiure *) 

2 14720 Cr03 + NaOH 13134 
Borsiure *) +2 24720 
B,03+ NaOH 11101 +4 25164 

+2 20010 3 ee 
ae 20460 Cyanwasserstoff °) 5530 
+6 20640 Fluorwasserstoff °) 16270 


y. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 


Séure 1°) 


Namen der Saéure | eal. | Namen der Saure cal. 
Ne i cM ae a See ee 
vieve Jodsaure 1°) d) Unterphosphorsiure *”) 
JO3H + NaOH 13810 HyP0¢ + 1/2 NayO 15140 
2 JOs3H + NaOH 14000 sel 30100 
JO3H + 2 NaOH 14420 +14 42660, 
+ 2 54220 
Jodwasserstoffsiure !1) 13680 a 55300 
13600 NagEyP,0¢ -+ 1/2 NayO 12680 
aaas et 24120 
SA oer ie + 14p 25160 
fluorwasserstoffsaure **) 
. : H 31600 e) Orthophosphorsaure 1°) 
a) gelést HoSiF lg +2 NaO 26600 Vg H3PO, + NaOH 5880 
1/5 11340 
b) fest HoSiFl, + 2 NaOH 62000 if 13540 
s 1 14830 
Kieselsiiure!*) 9 14660 
Mp HySi04 + 2, NaOH 2710 H3P0, = Vp NaOH 7330 
Kohlensaure !*) ce 
: +1 14680 
1, CO7 +2 NaOH 10300 +1 2.0880 
1 20180 
99030 + 9 26330 
2 +3 35590 
CO.+ NaOH 11020 +4 35200 
+9 20180 +5 35500 
ue) 20590 +6 35500 
i f) Pyrophosphorsiure 1°) : 
Phosphorsauren HyP,07 + 3/2 NayO 14400 
a) Unterphosphorige +1 28600: 
Saure +”) +2 52800 
H3P02 + 12 NaOH re oe 54400 
+1 a i/s HP,07 + NaOH 9080 
ae ig 13180 
‘lp H3PO, + NaOH 7640 Vp 14320 
1 15160 1 14880 
2 15390 g) Metaphosphorsiure 2°) 
b) Phosphorige Siure 15) HPO; + 7/2 NaO 7100 
H3P03 + 3/2 NaOH 7430 +1 14380: 
re 14830 + 2 16380 
a) 28450 + 3 16500 
3 28940 . 
ths HPO + NaOH 9650 Salpetersiure ??) ae 
1h 14240 fe 
1 14830 Schwefelsdure 2?) 
ce) Pyrophosphorige 28600 31740 
| fiure 1 b) 2 NaOH (fest) +H SO, |. 69400 


XI. Wiirme. 991 
rr ee 


Namen der Siure cal. Namen der Siiure cal. 


Sees 


Schweflige Siure 2°) 28970 Ueberchlorsiure 2°) 14250 


30400 14080 

Schwefelwasserstoff 2+) Zinnsiiure 2°) 
a) HoS + NaOH 7802 Sn0Q,H,+4 NaOH 9560 
b) 2 HS + 2 NaOH 15850 1 SnO,H, + 4 NaOH 4780 
15500 1/4 SnO4H, + 4 NaOH 2400 


ite isan eih Gon Ib, 1886 4) 10, 187) °) Ib, 13%. Itb, 132 
u. I, 496. *) TE, 5383. *) Ila, 424, °) I[b, 145 u. I, 588. 1°) Ib, 142. ") IIb, 140. 
eye Tbbe206.) 4") Ila, 502 a, 508.. 14) Ib, 198, Be Ul byt oie <\* Tbe 174 
) ibe itae 2) 1b, 179 fF. 2%) 11 b, 182. ©) 1b, 184 sale) Ll by 159, 
**) IIb, 152. **) Ib, 148. 5) Ib, 185. 2°) Ila, 650. 


c) Neutralisationswirme durch Ammoniak. 


Namen der Saure eal. Namen der Siure eal. 
Bromwasserstoffsiure ‘)| 45020 Phosphorsiure *) 
Chlorwasserstoffsiure ”) a) mages, . meee ee 

a) 2 NH3+H,0+2 HCl 24540 tl, 20320 
24900 8 93140 
b) NH3 + HCl (Gas) 41900 43 23330 
E 

eet awe 23700 

Cyanwasserstoff *) 20500 b) NagHPO, + “2 NHs a 

1 2 

Fluorwasserstofisaure *) 49 880 
a) NH3 + HF (gelést) ne Rhodanwasserstoft °) 12550 
panne ee Salpetersiure °) 24640 
Jodwasserstoftsaure *) 43460 25000 
. Schwefelsaure '°) 28150 

Kiesel- 

fluorwasserstoffsiure °) Schwefelwasserstoff!*) 6200 
a) in Lésung 27200 Schweflige Saure*?) 25400 
b) HySiFl; +2 NH3 (Gase) | 66800 Ueberchlorsaure !*) 12900 


1) IIb, 258. %) ILb, 255. *) Ib, 285. 4) Ib, 262. 5) ILb, 260. §) IIb, 287. 
7) IIb, 276. 8) Ib, 286. ®) ILb, 272. 3°) Ilb, 268. 1%) IIb, 263. 12) ILb, 265. 1%) ITb, 258. 


d) Neutralisationswirme durch Hydroxylamin. 


Namen der Saure cal. Namen der Siure cal. 
Chlorwasserstoffsaure’)| 9260 Schwefelsiiure ”) 10790 
Salpetersaure ”) 9200 
9420 


1) IIb, 289. 2) ILb, 289. 
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XI. Warme. 


e) Neutralisationswarme durch Bleioxyd’). 
ee ee 


Namen der Saure cal. Namen der Séure cal. 
Bromwasserstoffsiure Salpetersiure 
a) ohne Fallung 15710 a) obne Fallung 17770 
b) mit Fallung 25750 15400 
Chlorwasserstoffsaiure b) mit Fallung 16770 
a) ohne Fallung 15390 
15400 Schwefelsaure 
b) mit Fallung 22190 mit Fallung 933880 
Jodwasserstoffsiure 21400 
mit Fallung 31390 


1) Ib, 523. 


f) Neutralisationswairme durch verschiedene andere 


unorganische Basen. 


Namen Namen 
der Base und der Sdure cal. der Base und: der Siure cal. 
a) Durch Chromoxyd)}): d) Durch Queck 
Fluorwasserstoft 50330 eins oS 34000 
Schwefelsaure 49320 34800 
b) Durch Lithium- 36000 
hydroxyd: e) Durch Silberoxyd’): 
Chlorwasserstoffsaiure 7)| 13850 Bromwasserstoffsaure 51200 
Kiesel- Chlorwasserstoffsiure 42380 
fluorwasserstofisiure *) | 28600 41800 
Schwefelsiure ‘) 31290 Jodwasserstoffsaure 64200 
Salpetersaure 10880 
c) Durch Mangan- Schwefelsaure 14490 
ACES CUNY f) Durch Strontium- 
Chlorwasserstoffsiure 22950 oxyd*): 
Salpetersiure 22950 Chlorwasserstoffsiure 14000 
Schwefelsaure 26480 Fluorwasserstoffsiure 17900 
Dithionsaure 22780 Schwefelsiure 15400 
ell, 529.2) ILb, 2165) 4) Elk, 228 <3") b,-B21, *) O87 ei egaas 


by a(6%.0 =") 1b, g3i, 
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XII. Licht. 
1. Brechungsexponenten einiger Gase und Dampfe ’). 
! Licht- | Brechungs- A“ Licht-| Brechungs- 
Namen des Gases oe exponent Namen des Gases ae Genouttn 
Acetylen *) D_ |} 1,000610 Phosphor- D | 1,001740 


trichlorid *) 


Phosphor- weiss| 1,000789 
wasserstoff **) 


Aethylen *) weiss} 1,000678 
Ammoniak*) | weiss| 1,000381 


1 
oe) BSG Sauerstoff'*) | weiss| 1,000270 
Bromwasser- DP 1,000873 C | 1,000255 
stoff °) G | 1,000294 


E | 1,000315 


Chlor *) weiss | 1,000772 
, : Schwefel- weiss| 1,000665 
Chlorwasser- | weiss] 1,000449 dioxyd !°) 


stoff °) 
: : : Schwefel- weiss| 1,001554 
Cyan ‘) weiss| 1,000834 || kohlenstoff!®) | C | 1,001502 
Cyanwasserstoff *)} weiss | 1,000451 a ae 


. 1 
ee eee | Sch vesfol weiss 11,000639 
Kohlendioxyd*°) | weiss} 1,000449 || wasserstoff !”) 
Kohlenoxyd') | weiss} 1,000340 Stickoxyd’) | weiss| 1,000303 


Luft, atmosph.)) A | 1,000298 || Stickoxydul’) |weiss| 1,000503 


D | 1,000294 | = 
F 1.000296 Stickstoff'®) |weiss| 1,000319 


H | 1,000300 Wasser’®) | weiss} 1,000261 
Methan ‘”) weiss} 1,000449 || Wasserstoff') | weiss} 1,000148 


1) Briihl, Zeitschr. f. physik. Chemie 7. 25 f. 7) Ila, Pen 8) Ia, 341. 
aglliar elie ©)i 1, ‘533. 6) E487, 27) Wa, 417. %) Ia, 423.) *) 0 10) Tla, 365. 
pl 442) Lae 333. or re LOL id esoom 3°) 1; doi sey Ila, 399 f. 
=o le OlOs ella, 5. a) tb 


2. Brechungsexponenten ). einiger verdiinnter wasseriger Losungen. 


Geldste Substanz | p. | Geléste Substanz p. 


Ammoniumchlorid *) 0,370 Cisiumsulfat *) 0,125 
Ammoniumnitrat ”) 0,235 Kaliumchlorat °) 0,155 
Ammoniumsulfat *) 0,325 Kaliumchlorid °) 0,278 


294 XII. Licht. 


Geléste Substanz L. Geléste Substanz U 
Kaliumjodat *) 0,106 Natriumchlorid !°) 0,394 
Kaliumkarbonat §) 0,297 Natriumkarbonat **) 0,377 
Kaliumnitrat ”) 0,231 Natriumnitrat "’) Sear 
Kaliumsulfat !°) 0.2428 Natriumphosphat '°) 0,292 
“yy: . i Natrium- 0,295 

da 
Lithiumchlorid *’) 0,560 pyraphoseias®) 

Lithiumkarbonat '”) 0,577 Natriumsulfat 2°) 0,271 
Lithiumnitrat =) 0,290 Rubidiumchlorid oo : 0,176 
Lithiumsulfat '*) 0,366 Rubidiumsulfat 2?) 0,164 


1) Ib, 254. *) Ifb, 272. *) IIb, 267. 4) IIb, 246. 5) Ib, 25. % IIb, 20. 
) Ib, 43. °) IIb, 96. °) IIb, 77. 2°) Ib, 60. 14) IIb, 216. 12) Ib, 227. 14) ITb, 299. 
14) IIb, 220. *) IIb, 181. 1%) IIb, 198. 3%) Ib, 171. 18) Ib, 178. 2) IIb, 181. 
20) IIb, 156. 2) ILb, 234. 22) I[b, 287. 


3. Brechungsexponenten des Quarzes ’). 


eae aus Linksquarz vom spezifischen Gewicht = 2,65085 bei 0°, bezogen 


auf Wasser von 4°, Brechungsexponent n fiir den ordini’ren, n‘ fiir den extra- 


ordiniren Strahl.) 


A 1,53919 | 1,54813 b, 1,54766 | 1,55689 
a 1,54017 | 1,54915 F 1,54969 | 1,55899 
B 1,54100 | 1,55000 G 1,55413 | 1,56357 
C 1,54190 | 1,55093 h 1,55650 | 1,56604 
D 1,54425 | 1,55336 H 155816 | 1,56775 
E 1,54717 | 1,55640 K | 155801 1,56821 


Ta, A7i et 


4. Spezifisches Brechungsvermégen (75 


XII. Licht, 


ad 
Verbindungen. 
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il Rs welt : 
) einiger fliissiger unorganischer 


Spez. Spez. 
Namen der Verbindung | Brechungs- || Namen der Verbindung | Brechungs- 
vermogen vermégen 
Arsentrichlorid 4) 0,2732 Wasser °) 
bei 16°, fiir die Fraun- 
Bromwasserstoff ”) 1,325 hofer’schen Linien 
(fliissig) B 1,3349 
C 1,3317 
Cyanwasserstoff *) 1,264 D 1,3322 
(fltissig) E 1,3358 
F 1,3376 
Kohlenstoff- 1,45789 G 1,3415 
tetrachlorid *) H 1,3449 
Silciumtetrachlorid*®) | 0,2768 Zinntetrachlorid *) 0,2271 
z ella Gum.) Em ooOum Eliade 423000) aweoren © )alkarolo: «°))be420: 
*) Ila, 661. 


5. Spezifisches Brechungsvermégen (=) einiger fester unorganischer 


Verbindungen. 
Spez. Spez. 
Namen der Verbindung | Brechungs- || Namen der Verbindung | Brechungs- 
vermogen vermogen 
Baryumchlorid *) O,L797 Silbernitrat *) 0,1582 
Calciumfiuorid *) Titansiureanhydrid °) 
fir Roth 0,1363 (Rutil) 
fir Gelb 0,1866 |\a) gewohnlicher Strahl w, ‘ 
: : fiir Natriumlicht 0,3865 
Calciumnitrat *) ; 
b geet ate b) ausserordentlicher 
fir die Wasserstofflinie « Strahl ¢, fiir Natriumlicht 0,4552 
bei 12,3° 0,2635 : 
und bei 53,2° 0,2620 Zirkon °) 
fir die Wasserstofflinie 4 a) gewohnlicher Strahl w 0,1984 
bei 12,3° 0,2748 b) ausserordentlicher 
und bei 53,2° 0,2713 Strahl ¢ 0,2092 


1) IIb, 360. %) Ib, 309. *) Ib, 318. 4) Ib, 808. %) Ib, 563. °) IIb, 625. 


XII. Licht. 


n?—1 
(n? + 2) d 
a) Nach Briihl und Conrady. 


6. Atomrefraktionen [Bs | einiger Elemente *). 


2 Atom- 
WLinie | Ne-Linie | H-Linie. | 4spersion 
Einfach gebundener Kohlenstoff || 2,365 | 2,501 | 2,404 | 0,039 
Wasserstofft 171036 1,05 1s aki so 0,036 . 
Hydroxylsauerstoff 1,506 | 1,521 | 1,525 0,019 
Reierssuorstot 9,655 | 1,963 | 1,667 | 0,012 
Karbonylsauerstoff 2,328 | 2,287 | 2,414 | 0,086 
Einfach nur an C gebundener 
Stickstoff — 2,76 = 2,95 0,19 
Chlor 6,014 =) 5,998.16, 190) 1) 20-126 
Brom 8,863 118,927 | 9,211 1) 0,348 
Jod 13,808 | 14,12 | 14,582 | 0,774 
Aethylenbindung 1,836 ~ 1,707 | 1,859 0,23 
Acetylenbindung 2,22 — 2,41 0,19 
IL, WER. 


b) Refraktionsiiquivalente einiger Elemente nach anderen Autoren. 
EE 


Namen des Elementes Rreane Namen des Elementes eel 
Arsen *) 20,22 Mangan ?°) 12,2 
resp. 15,4 (in Per-. 
manganaten 
Baryum ”) 15,40 26,2) 
Blei °) 12,1 Nickel 1%) 10,4 
Brom *) 15,34 Quecksilber !”) 9,8 (18,08) 
Calcium °) fled Silber **) 12,62 
Chlor °) 9,9 bis 10,7 Silicium !*) 6,27 
Jod *) 19,05 7,90 
5 7,81 
Kohlenstoff °) 4,847 11.23 
(Diamant) 
) Ila, 161. *) IIb, 349. *) Ib, 512. 4) I, 522. 5) IIb, 293. Sy 4, 475s eas 
ey TIL 303. 5 IIa, 255. 1°) III, 283. 11) IH, 494. 1%) IIb, 


835. 1) IIb, 754. 14) Ia, 450: 
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7. Drehung der Polarisationsebene des Lichtes in Krystallen. 


nnn. ee SSS 
ews at 


Drehung fiir Drehung fiir 
Namen der Substanz |1mm Krystall-||/ Namen der Substanz | 1mm Krystall- 
dicke dicke 
Natriumchlorat *) Quarz *) 
(fiir ap bei 18,3°) 3,104° (bei Natriumlicht) 
3,16° — 20° 21,599° 
+ 840 25,209 
1500 25,420 


1) IIb, 184. ) Ia, 473. 


8. Elektromagnetische Drehung der Polarisationsebene. 


a) Quarz?). 
(Senkrecht zur Axe) a — 0,410 Min., p = 1,805 Min., p — 
70 
Drehungsvermégen, a = Verhiltniss zur Drehung von C§,. 
0 


1) IIa, 473. 
b) Schwefelkohlenstoff?). 

Konstante der elektromagnetischen Drehung der Polarisations- 
ebene = 0,042002. 7 

Elektromagnetisches Rotationsvermégen p = 4,409 bei 21,06°; 
Py = 4,535 bei 0°. 

1) Ila, 400. 

c) Elektromagnetische Drehung 


der Polarisationsebene in einigen gasférmigen Stoffen 
(bezogen auf Schwefelkohlenstoff). 


Namen des Stoffes Drehung Namen des Stoffes Drehung 
Kohlendioxyd’) 0,28 Methan ®) 0,00044 
(fir Natriumlicht) | (bei 0° u. 760 mm (b.0°u. 760 mm Druck) 
ees) Sauerstoff *) 0,000186 
Luft, atmosph. *) 0,000159 (bei eee eS 
(bei 0° u. 760 mm mee) 
Druck) 0,000109 
0 000127 (bei a ye mm 
y ruc 
bei 20° u. 760 : 
ot Druck) ae Wasser °) 0,311 


1) IIa, 366. 2) I, 442. *) IIa, 333. *) I, 387. 5) I, 421. 
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XI, Elektrizitit. 


Die elektrischen Maasseinheiten.’) 


1 Ohm ist der elektrische Widerstand einer Quecksilbersiule von 1 qmm 
Querschnitt und der Linge von 106 cm bei 0°. 


1 Siemens-Hinheit ist der Widerstand einer Quecksilbersiule von 
1 qmm Querschnitt und 1m Linge bei 0°. 


1 Ampére ist die Staérke desjenigen Stromes, der aus einer Lisung 
von Silbernitrat 0,001118 g Silber in 1 Sekunde niederschlagt. 


1 Volt ist diejenige elektromotoristhe Kraft, welche an den Enden 
eines Leiters von 1 Ohm Widerstand besteht, durch den ein 
konstanter Strom von 1 Ampére fliesst. 


1 Coulomb ist diejenige Elektrizitiitsmenge, welche in 1 Sekunde bei 
einer Stromstiirke von 1 Ampére durch den Querschnitt eines 
Leiters fliesst. 


1 Farad ist die Kapazitit eines Kondensators, der durch die Elek- 
trizititsmenge von 1 Coulomb auf die Spannungsdifferenz von 
1 Volt geladen wird. 


Sehr grosse Multipla dieser Hinheiten werden mit dem Worte 
Mega bezeichnet (gleich dem 10°fachen Werthe); sehr kleine Theile 
jener Hinheiten aber bezeichnet man mit dem Worte Mikro (gleich 
dem 10°. Theile der Hinheit), also z. B. Megaohm = 1000000 Ohm, 
1 Mikrovolt = 41000000 Volt u. s. w. 

*) Vgl. hierzu Kohlrausch, Leitfaden der praktischen Physik, 5. Aufl, 


Leipzig 1884, p. 203 ff.; Graetz, Die Elektrizitat, 4. Aufl, Stuttgart 1892, p. 221 f£.; 
Landolt und Bornstein, Physikal.-chem. Tabellen, 2. Aufl., Berlin 1894, p. 207. 


Elektrische Leitungsfahigkeit der Metalle. 


(Bezogen auf Quecksilber von 0°; die urspriinglich auf Silber = 100 bezogenen 
Angaben sind auf Quecksilber umgerechnet unter der Annahme, dass die Leitungs- 
fahigkeit des Silbers, bezogen auf Quecksilber = 56,252 ist.) 


Namen | Leitungs- Namen E t : Leitungs- 
des Elements fahigkeit des Elements fahigkeit 
Aluminium !) 0,0°)| 31,726 Cadmium °) - 0,0°) 18396 
8 Sie 
saen Calcium °) 16,8 12,46 
100 16,15 Hisen *) = 10,0 
: 0 8,3401 
Antimon ”) ileey| 2,413 7,861 
9,685 
Arsen °) 0 2,679 100 6,803 
100 1,873 |) Geglihter Stahl 0 8,704 
Puddelstahl 15 6,803 


Blei *) oes 4,99 Bessemerstahl 15 4,060 
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Namen t Leitungs- Namen t Leitungs- 
des Elements faihigkeit des Hlements fahigkeit 
a 
Gold *) Palladium !") ee 7,11 
a) hartes Os 43,84 2 ie 
b) weiches 0 44.62 Platin *) 0 ee 
44.06 , 
Indium 9) 0 1 po Quecksilb er! ) 0 1 
Kalium !°) 20 10,69 Silber *°) 0 56,252 
Kobalt 1) 0 9,685 Strontium?!) | 20 Otte 
Kupfer +”) 0 45,74 Thallium 22) 0 5,225 
18 53,87 : se 
100 33,82 Wismuth ) 0 0,8002 
Lithium %) | 20 10,69 Zink **) 0 16,92 
Magnesium !*)} 17 14,33 Zinn *°) 0 9,346 
Natrium 15) 20 14,06 erat 
21,7 | 21,05 | ee 
re ee 15 8,823 
Nickel 1°) 0 7,374 | 100 6,524 


1) IIL, 86. %) Ia, 190. *) Ila, 161. 4) Ib, 512. 5) IIb, 489. °) IIb, 293. 
”) Il, 291. °) TH, 757. *) IL, 226. 1) Ib, 5. 1) IIL, 398. 12) IIb, 638. 1) IIb, 212. 
") Ib, 411. *) IIb, 113. 1%) IM, 494. 4%) TIT, 875. 38) TIT, 787. 2) IIb, 885. 
>) IIb, 756. *4) IIb, 830. 22) IIb, 591. *%) Ila, 227. 4) IIb, 457. 25) Ila, 639 f. 


Elektrische Leitungsfahigkeit einiger Nichtmetalle 
(bezogen auf Silber = 100). 


Leitungs- 


Namen t Leitungs- Namen 
fahigkeit 


des Elements fahigkeit des Hlements 


Kohlenstoff *) Phosphor ”) 
a) Ceylon- 29.0 0,0693 (amorpher) 

Graphit 

b) gereinigter 22 0,00395 Tellur °) 


deutscher 
c) eine Mischung| 22 0,0436 


beider 


20° |0,00000123 


19  |0,000777 


1) IIa, 266. %) Ila, 94. %) I, 716. 


Elektrisches Leitungsvermégen des Jod 
(bezogen auf Hg = 1,0000). 


t Leitungs- t Leitungs- : Leitungs- 
fahigkeit fahigkeit fihigkeit 


EUSA Bar ole ie a2oret0s! Vee Pye al ee 
110 1010-2 120 Io ealoe” 166 PARES Ot 
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Elektrische Leitungsfahigkeit einiger verdiinnter unorganischer Sauren. 


Bromwasserstoffsiure 4). 


(kg = spez. Leitungsvermégen bei 18°, bezogen auf das Leitungsvermégen des Hg 


bei 0°, — = Zunahme desselben fiir 1°, ausgedriickt in Theilen des Leitungs- 


vermégens bei 18°.) 


k 
SGis HBr 10°. kyg —— 
1,0322 5% ig 1789 0,153 
1,0669 10 3327 0,153 
1,1042 15 4630 0,151 
Dy ih, elk 


Jodwasserstoffsaure 4). 


5% | 1249 | 0,0158 
0 556. 


Schwefelsdure }). 
ee ee 


Zunahme der 
sq Widerstand Leitungsfahigkeit Leitungsfahigkeit 
bei 18.5° HoS0, bei 22° bei 22° fir 1° in Prozenten 
’ (Hg = 1) (Hg = 1) der Lésungen 
bei 22° 
1,0504 8,3 %/o 34330 0,000028960 0,653 
1,0989 14,2 18946 0,000052781 0,646 
1,1434 20,2 14990 0,000066710 0,799 
1,2045 28,0 131383 0,000076145 131% 

_ 11,2631 35,2 13132 0,000076148 1,259 
1,3163 415 14286 0,000069997 1,410 
1,3597 46,0 15762 0,000063444 1,674 
1,3994 50,4 17726 0,000056416 1,582 
1,4482 50,2 20796 0,000048091 1,417 
1,5026 60,3 25574 0,000039102 1,794 


) I, 648. 
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XIV. Chemische Analyse. 


1. Qualitative Analyse. 


A. Priifung auf die haufiger vorkommenden Elemente. 
Die Vorpriifungen. 
Verhalten der Kiérper beim Erhitzen im einseitig 
geschlossenen Glasréhrchen. 
Es tritt kee Verinderung ein: 
Viele Salze der Erdalkali- und der Erdmetalle, sowie 
Kieselsiure und kieselsaure Salze. 
Es tritt eime Aenderung der Farbe ein: 
1. Der Korper schwirzt sich: 


Kohlenstoffverbindungen (gleichzeitig tritt brenzlicher 
Geruch auf). 


Quecksilberoxyd; heiss schwarz, kalt wieder roth werdend. 
2. Der vorher farblose Kérper wird gelb: 
Zinkoxyd; heiss gelb, kalt wieder weiss. 
Zinnsaure; urspriinglich weiss, wird beim Erhitzen gelb; 
die Farbe verschwindet nicht wieder. 
Der Kérper schmilzt: 
Salze der Alkali- und Erdalkalimetalle. 


Der Kérper schmilzt beim Erhitzen und setzt sich in den kilteren 
Theilen des Réhrchens wieder fest (sublimirt): 


1. Kohlenstoffverbindungen; diese schwarzen sich beim schnellen 
Erhitzen. 


2. Das Sublimat ist farblos: 
Antimonoxyd; das Sublimat bildet farblose, glinzende Nadeln, 
kenntlich am Verhalten vor dem Léthrohr. 


Quecksilberchlorid (Sublimat); farblose Nadeln, bildet mit 


Soda oder Kaliumcyanid im Glasréhrchen erhitzt metallisches 
Quecksilber. 


Bleichlorid; geschmolzen dunkelgelb. 
3. Das Sublimat ist gelb: 


Schwefel; geschmolzen rothbraun, verbrennt an der Luft er- 
hitzt zu Schwefliger Siure. 


Arsensulfid; geschmolzen gelbroth, entwickelt beim Hrhitzen 
auf Kohle Knoblauchgeruch. 

Quecksilberjodid; geschmolzen rothbraun, verhilt sich mit 
Soda oder Kaliumcyanid erhitzt wie Quecksilberchlorid (s. o.). 
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Der Koérper sublimirt, ohne zu schmelzen: 
Ammoniumsalze; das Sublimat ist farblos und entwickelt 
mit Natronlauge erhitzt Ammoniak. 
Arsenigsaureanhydrid; das Sublimat ist krystallinisch und 
zeigt auf Kohle erhitzt Knoblauchgeruch. 
Quecksilberchloritir; das Sublimat ist heiss gelb, kalt farblos. 


In den kalteren Theilen des Rohrchens werden Trépfchen verdichtet: 


Wassertropfen: mechanisch eingeschlossenes Wasser 
oder Krystallwasser (krystallwasserhaltige K6rper ver- 
andern beim Entwissern leicht ihre fussere Beschaffenheit) 
oder Constitutionswasser, z. B. aus Metallhydroxyden. 

Metallktigelchen: Quecksilber; aus manchen Quecksilber- 
verbindungen, leichter beim Erhitzen mit Kaliumcyanid. 


Es entweichen Gase: 
1. Farb- und geruchlose Gase: 

Sauerstoff; ein glimmender Spahn entztindet sich darin (aus 
Superoxyden, Nitraten oder Chloraten). 

Kohlenoxyd; brennt mit blaulicher Flamme (aus Oxalaten). 

Kohlendioxyd; das Gas unterhalt die Verbrennung nicht, ist 
selbst nicht brennbar, triibt aber Barytwasser (aus Kar- 
bonaten und Oxalaten). 


2. Farblose riechende Gase: 
Schwefelwasserstoff; riecht wie faule Hier, ist brennbar 
(aus wasserhaltigen Sulfiden). 


Schwefligsiureanhydrid; das Gas zeigt stechenden Ge- 
ruch und ist nicht brennbar (beim Résten von Schwefel 
oder von Sulfiden an der Luft). 


Ammoniak; das Gas zeigt charakteristischen Geruch, bliut 
feuchtes rothes Lackmuspapier und bildet an einem mit Salz- 
sdure befeuchteten Glasstabe weisse Nebel (aus Ammonium- 
salzen). 

Cyangas; brennt mit pfirsichbliithener Farbe (aus Cyaniden). 


3. Gefarbte Gase: 
Stickstoffdioxyd; braun (aus Nitraten schwerer Metalle). 


Léthrohrversuche. 
Ks entstehen fltichtige Oxyde, ohne gleichzeitige Bildung eines Metall- 
kornes: 
1. Es entwickeln sich Dampfe: 


a) Stechend riechend: Schwefeldioxyd (durch Oxydation von 
freiem Schwefel und von Sulfiden entstehend). 

b) Rettigihnlich riechend: Selendioxyd. 

c) Knoblauchartig riechend: Arsenverbindungen. 


e 
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2. Es bilden sich fliichtige Beschlige auf der Kohle: 
a) Weisser, leicht fltichtiger Beschlag (knoblauchartig riechend): 
Arsenverbindungen. 


b) Gelber, beim Erkalten weiss werdender Beschlag: Zinkoxyd 
(gibt mit Kobaltnitratlésung befeuchtet und gegliiht 
eine griine, unschmelzbare Masse). 


c) Brauner, leicht fliichtiger Beschlag: Cadmiumoxyd. 


Es tritt Reduktion der Verbindungen ein: 
1. Es erfolgt Verpuffen: 


Nitrate; diese entwickeln mit konzentrirter Schwefelsiure 
erhitzt farblose, saure Dampfe von Salpetersiiure; mit me- 
tallischem Kupfer und mit konzentrirter Schwefelsiure 
erhitzt bilden sie rothbraune Dimpfe (Stickoxyde). 


Chlorate; sie entwickeln mit konzentrirter Schwefelsiure 
gelinde erwiirmt ein sehr explosives Gas (Vorsicht!). 
2. Es entsteht eine leberfarbene Schmelze: 


Sulfate und alle anderen schwefelhaltigen Verbindungen; 
diese Schmelze entwickelt mit Salzsiiure tibergossen Schwefel- 
wasserstoff, und sie schwiirzt, angefeuchtet, eine Silbermiinze. 

3. Hs bildet sich ein Metallkorn ohne Beschlag: 

a) Glinzend weisses, dehnbares Metallkorn: Silber. 

b) Weisse Flittern: Zinn. 

c) Gelbe Flittern: Gold. 

d) Rothe Flittern oder Kérnchen: Kupfer. 

e) Graues, unschmelzbares, magnetisches Pulver: Hisen, Ko- 
balt, Nickel. 

Es tritt Reduktion der Verbindungen und gleichzeitig wieder theilweise 

Oxydation der reduzirten Metalle ein: 

Hs bildet sich dabei: 

a) Graues, dehnbares Metallkorn und in der Hitze dunkel- 
gelber, kalt hellgelber Beschlag: Blei. 

b) Weisses, sprédes Metallkorn und in der Hitze orangerother, 
kalt gelber Beschlag: Wismuth. 

c) Weisses, sprédes Metallkorn und weisser, leicht fltichtiger 
Beschlag: Antimon. 


Ks tritt weder Oxydation noch Reduktion ein: 


1. Die Substanz blaht sich auf oder verknistert: Krystallwasser- 
haltige oder feuchte Salze, z. B. Kochsalz. 

2. Die Substanz schmilzt: Alkalisalze, einige Erdalkalisalze, 
sowie die folgenden Metalle: Zink, Blei, Silber, Wismuth, 
Kupfer, Cadmium, Antimon, Zinn, Gold. 

3. Die Substanz ist nicht schmelzbar und iindert beim Erhitzen 
ihre Farbe nicht: Salze der Erdalkalien und der Erdmetalle 
(die Erdalkalioxyde leuchten beim Erhitzen). 
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Wird die gegliihte und dabei nicht verainderte farblose Masse nach 
dem Erkalten mit Kobaltnitratlisung befeuchtet und wieder 
gegliht, so kénnen gefarbte schmelzbare oder unschmelzbare 
Massen entstehen: 

1, Fleischroth: Magnesium. 

2. Griin: Zink (gelblichgriin), Zinn (blaugriin). 

3. Blau: Aluminium (unschmelzbar), Kieselsiure und viele 
Silikate (unschmelzbar), phosphorsaure, borsaure und 
kieselsaure Alkalien (schmelzbar). 


Flammenfarbungen. 


Roth: Lithium (karminroth); Strontium (purpurroth). 

Gelbroth: Calcium. 

Gelb: Natrium (durch ein Indigoprisma oder durch ein blaues Kobalt- 
glas betrachtet erscheint die Flamme farblos; eim Krystall von 
Kaliumbichromat oder ein mit Quecksilberjodid be- 
strichenes Papierstreifchen erscheint von der Natriumflamme 
beleuchtet fahlgrau). 

Gelbgriin: Baryum. 

Griin: Kupfer (blaugriin), Thallium, Borsiure, Phosphorsiure, 

Blau: Indium, Arsen, Antimon. 


Violett: Kalium, Rubidium, Casium (durch die Anwesenheit von 
Natriumverbindungen wird die Farbung verdeckt; wird die 
Flamme durch ein Indigoprisma oder durch ein Kobaltglas 
betrachtet, so erscheint sie auch bei Anwesenheit von Natrium- 
verbindungen roth). 


Boraxperlen. 


In der Oxydationsflamme: 
Roth: Eisen (heiss réthlichgelb, kalt farblos); Nickel (heiss violett, 
kalt rothbraun). 


Gelb: Uran (heiss rothgelb, kalt gelb); Zink (heiss gelblich, kalt 
farblos); Cadmium (ehanko) Blei, Wismuth, Antimon 
(ebenso). 


Grin: Chrom (heiss réthlich, kalt smaragdgrtin); Kupfer (heiss 
griin, kalt blaugriin). 

Blau: Kobalt. 

Violett: Mangan. 

Farblos: Alkali- und Erdalkalimetalle, Aluminium, Queck- 
silber, Silber, Arsen, Zinn, Kieselsiure (bildet in der 
Boraxperle kein Skelett). 

In der Reduktionsflamme: 

Roth: Kupfer (leichter nach Zusatz von metallischem Zinn). 

Griin: Chrom (heiss und kalt griin); Uran, Hisen (flaschengriin). 

Blau: Kobalt. 
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Farblos: Alkali und Erdalkalimetalle; Aluminium; Mangan; 
Quecksilber; Arsen; Zinn; Kieselsaure (ohne Skelett)) ; 
ferner erscheinen grau durch Abscheidung der freien Metalle: 
die Salze des Zink, Nickel, Silber, Blei, Wismuth, 


Cadmium, Antimon. 


Phosphorsalzperlen. 


In der Oxydationsflamme: 

Roth: Hisen (heiss réthlichgelb, kalt farblos; stark gesittigt: 
heiss rothbraun, kalt réthlich); Nickel (heiss réthlich, kalt 
gelblich). 

Gelb: Uran (heiss gelb, kalt gelblichgriin); Silber. 

Griin: Chrom (heiss réthlich, kalt smaragdgriin); Kupfer (heiss 
grtin, kalt blaugriin). 

Blau: Kobalt. 

Violett: Mangan. 

Farblos: Alkali- und Erdalkalimetalle; Aluminium; Zink; 
Quecksilber, Blei, Wismuth, Cadmium; Arsen, Anti- 
mon, Zinn; Kieselsiure (Kieselskelett). 


In der Reduktionsflamme: 

Roth: Kupfer (leichter nach Zusatz von metallischem Zinn). 

Grin: Chrom (heiss réthlich, kalt smaragdgriin); Uran; Hisen 
(heiss réthlich, dann flaschengriin, kalt nahezu farblos). 

Blau: Kobalt. 

Farblos: Alkali- und Erdalkalimetalle; Aluminium; Mangan; 
Quecksilber; Arsen, Zinn; Kieselsiure (Kieselskelett); 
ferner erscheinen grau durch Abscheidung der freien Metalle: 
die Salze des Zink, Nickel, Silber, Blei, Wismuth, 
Cadmium, Antimon. 


Gruppeneintheilung der Metalle. 


Hs werden gefallt durch: 
Chlorwasserstoffsiiure : 
Quecksilberchloriir, Hg,Cl,, weiss. 
Bleichlorid, PbCl,, weiss, krystallinisch. 
Silberchlorid, AgCl, weiss, kasig. 


Schwefelwasserstoff aus saurer Lésung: 
1. Sulfide der Arsengruppe, in Schwefelalkalien léslich: 


Zinnsulfiir, SnS, braun. 
Zinndisulfid, SnS,, gelblichweiss. 
Antimontrisulfid, Sb,5,, und Antimonpentasulfid, Sb,S;, orange- 
farben. 
Arsentrisulfid, As,S,, gelb. ‘ 
Goldsulfid, Au,S,, schwarz. 
Platinsulfid, PtS,, schwarz. 
vy. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 20 


+ 
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2. Sulfide der Kupfergruppe, in Schwefelalkalien unléslich: 
Quecksilbersulfid, HgS, schwarz, oder metallisches Quecksilber 
und Quecksilbersulfid (aus Quecksilberoxydulsalzen). 
Bleisulfid, PbS, schwarz. 
Silbersulfid, Ag,S, schwarz. 
Wismuthsulfid, Bi,S,, braun. 
Kupfersulfid, CuS, schwarz. 
Cadmiumsulfid, CdS, gelb. 
Schwefelammonium, Ammoniak und Ammoniumehlorid: 
1. Sulfide der Hisengruppe: 
Uranylsulfid, UrO,S, braun. 
Kobaltsulftir, CoS, schwarz.» 
Nickelsulfiir, Ni8, schwarz. 
Eisensulfiir, FeS, schwarz. 
Zinksulfid, ZnS, weiss. 
Mangansulfiir, MnS, fleischfarben. 
2. Hydroxyde der Erdmetalle: 
Aluminiumhydroxyd, Al,(OH),, weiss. 
Chromhydroxyd, Cr,(OH),, graugriin. 
3. Phosphate und Oxalate: 
Baryumphosphat, Ba,(PO,),, 
Strontiumphosphat, Sr,(PO,),, 
Calciumphosphat, Ca,(PO,)o, 
Magnesiumphosphat, Mg,(PO,),, 
Aluminiumphosphat, AIPO,, 
Baryumoxalat, BaC,O,. H,0, 
Strontiumoxalat, SrC,0O,, 
Calciumoxalat, Ca,0,0, -+ 2 H,O, sammtlich weiss. 
Ammoniumkarbonat: 
Baryumkarbonat, BaCO,, 
Strontiumkarbonat, SrCO., 
Calciumkarbonat, CaCO,, siimmtlich weiss. 
Dinatriumphosphat und Ammoniak: 
Baryumphosphat, Ba,(PO,),, 
Strontiumphosphat, Sr.(PO,)o, 
Calciumphosphat, Ca,(PO,)o, 
Magnesiumammoniumphosphat, MgNH,PO,-+ 6 H,0, 
Lithiumphosphat, Li,PO,, simmtlich weiss. 
Durch keimes dieser Reagentien werden gefiallt: 
Die Salze des Kalium und Natrium (aus verdiinnten Liésungen 
auch Lithium), sowie die Ammoniumsalze. 


Arsengruppe. 


Am Kohlensodastabchen oder mit Soda auf Kohle yor dem Léthrohr 
erhitzt: 
Zinn'): Weisse Flittern. 
Antimon *): Weisses sprédes Metallkorn und weisser, leicht fliich- 
tiger Beschlag. 
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Arsen *): Knoblauchartig riechender, fltichtiger Beschlag. 
Gold*): Gelbe Flittern. 
Platin ®): Schwarzes Pulver. 


Schwefelwasserstoff : 


Zinn: Zinnsulfiir, SnS, braun; Zinndisulfid, SnS,, gelblichweiss, 
in Salzsiure léslich. 

Antimon: Antimontrisulfid und Antimonpentasulfid, Sb,S, und 
Sb.S;, orangeroth, léslich in Salzsiure. 

Arsen: Arsentrisulfid, As,S,, gelb, unldslich in Salzsiure. 

Gold: Goldsulfid, Au,S,, schwarz, unléslich in Salzsiure. 

Platin: Platinsulfid, PtS,, schwarz, unldslich in Salzsiure. 


Schwefelammonium aus alkalischer Lisung: 


Zinn: Kein Niederschlag. 

Antimon: Kein Niederschlag. 

Arsen: Kein Niederschlag. 

Gold: Kein Niederschlag. 

Plat: Kein Niederschlag. 

Verhalten der freien Metalle gegen Siiuren: 

Zinn: Léslich in Salzsiure; durch Salpetersiiure zu Metazinnsiiure 
oxydirt. 

Antimon: Unldslich in Salzséure; durch Salpetersiure zu Meta- 
antimonsiure oxydirt. 

Arsen: Unléslich in Salzséure; durch Salpetersiiure zu Arsensiiure 
oxydirt. 

Gold: Léslich nur in Kénigswasser. 

Platin: Léslich nur in Kénigswasser. 


) Ila, 643, 647 u. 654. *) Ila, 192f. u. 195. *%) Ila, 166, 172 u. 174f. 
*) I, 757 u. 762. »%) II, 788 u. 790. 


Kupfergruppe. 


In der Phosphorsalzperle erhitzt: 


Kupfer'): In der Oxydationsflamme griin, in der Reduktions- 
flamme roth. 


Am Kohlensodastibchen oder mit Soda auf Kohle vor dem Léthrohr 
erhitzt : 

Quecksilber”): Fliichtig (im Glasréhrchen Tropfen von metalli- 
schem Quecksilber). 

Blei*): Graues, dehnbares Metallkorn und gelber Beschlag. 

Silber*): Glainzend weisses, dehnbares Metallkorn. 

Wismuth *): Weisses, sprédes Metallkorn und heiss orangerother, 
kalt gelber Beschlag. 

Kupfer: Rothe Flittern oder Kérnchen. 

Cadmium °): Brauner, fliichtiger Beschlag. 


Schwefelwasserstoff: 
Quecksilber: Quecksilbersulfid, HgS, schwarz (oder Hg und HgS), 


unléslich in Salpetersiure. 
Blei: Bleisulfid, PbS, schwarz, léslich in Salpetersiure. 


+ 
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Silber: Silbersulfid, Ag,S, schwarz, léslich in Salpetersiure. 

Wismuth: Wismuthsulfid, Bi,S,, braun, léslich in Salpetersiure. 

Kupfer: Kupfersulfid, CuS, schwarz, léslich in Salpetersiure und 
in Cyankalium, unléslich in verdiinnter Schwefelsiure. 

Cadmium: Cadmiumsulfid, CdS, gelb, léslich in Salpetersiiure und 
in verdtinnter Schwefelséure, unléslich in Cyankalium. 


Schwefelammonium: 


Quecksilber: Quecksilbersulfid. 
Blei: Bleisulfid. 

Silber: Silbersulfid. 

Wismuth: Wismuthsulfid. 
Kupfer: Kupfersulfid. 


Cadmium: Cadmiumsulfid. 


Schwefelsiure: 


Quecksilber: Quecksilberoxydulsulfat, Hg,SO,, weiss, 
Blei: Bleisulfat, PbSO,, weiss. 


Chlorwasserstoffsiure : 
Quecksilber: Quecksilberchloriir, Hg,Cl,, weiss, unléslich in Wasser. 


Blei: Bleichlorid, PbCl,, weisse Nadeln, léslich in heissem Wasser. 
Silber: Silberchlorid, AgCl, weiss, kisig, léslich in Ammoniak. 


Ammoniak: 
Quecksilber: Hydrargyroamidonitrat, Hg,(NH,)(NO,), schwarz; 
Hg(NH,)Cl, weiss. 
Blei: Bleihydroyxd, Pb(OH),. 
Wismuth: Wismuthhydroxyd, Bi(OH),. 
Verhalten der freien Metalle gegen Siduren: 
Quecksilber: Unléslich in Salzsiiure, léslich in Salpetersiure, 
Schwefelsiure und in Kénigswasser. 
Blei: Unléslich in Salzsiure und Schwefelsiiure, léslich in Salpeter- 
saure. 
Silber: Unléslich in Salzsiure, wenig léslich in Schwefelsiure, 
léslich in Salpetersiure. 
Wismuth: Unléslich in Salzsiure, léslich in Salpetersiiure, Schwefel- 
sdure und in Konigswasser. 
Kupfer: Unldslich in Salzsiure, léslich in Salpetersiure und in 
Schwefelsiure. 
Cadmium: In Salzsiure und Schwefelsiure nur schwer léslich, 
leichter léslich in Salpetersiiure. 


) Ilb, 650 u. 655. 7) IIb, 840 u. 844. 4) IIb, 518 Ff. *) IIb, 768—770. 
2) day 2276.) lb 489 t 


Hisengruppe (ausschliesslich der Hisenoxydsalze). 


In der Phosphorsalzperle erhitzt: 


Uran"): Gelbgriin. 
Kobalt ?): Blau. 
Nickel *): Gelb. 


XIV. Chemische Analyse. 309 


Hisen*): In der Oxydationsflamme gelb, in der Reduktionsflamme 
grin. 


Mangan °): Amethystfarben. 


Am Kohlensodastibchen oder mit Soda auf Kohle vor dem Lithrohr 
erhitzt: 
Kobalt: | Gibt graues, unschmelzbares, magnetisches Pulver von 
Nickel: { Co oder Ni. 
Hisen: Gibt graues, unschmelzbares magnetisches Pulver von Fe. 
Zink *): In der Hitze gelber, beim Erkalten weisser Beschlag. 
Mangan: Mit Soda und Salpeter zusammen erhitzt griine Schmelze. 


Schwefelwasserstoff: 


Kobalt: | Nur aus essigsaurer Lisung als schwarzes Sulfid ge- 

Nickel: f fallt. 

Hisen (in den Oxydulverbindungen): Nur aus essigsaurer Lisung 
als schwarzes Sulfid gefillt. 

Zink: Nur aus essigsaurer Liésung als weisses Sulfid gefillt. 


Schwefelammonium: 


Uran: Uranylsulfid, UrO,S, braun, léslich in Ammoniumkarbonat. 

Kobalt: Kobaltsulfiir, CoS, schwarz, unléslich in verdiinnter Salz- 
siure. 

Nickel: Nickelsulfiir, NiS, schwarz, unléslich in verdiinnter Salzsiure. 

Hisen (in den Oxydulverbindungen): Hisensulfiir, FeS, schwarz, 
léshch in Salzsiure. 

Zink: Zinksulfid, ZnS, weiss, léslich in Salzsiure. 

Mangan: Mangansulfiir, MnS, fleischfarben, léslich in Salzsiure. 


Ammoniak und Ammoniumchlorid: 
Uran: Ammoniumuranat, (NH,),Ur,0,, gelb. 


Natriumhydroxyd: 


Uran: Natriumuranat, Na,Ur,O,, gelb. 

Kobalt: Kobalthydroxydul, Co(OH),, erst blau, dann roth. 

Nickel: Nickelhydroxydul, Ni(OH),, apfelertin. 

Hisen (in den Oxydulverbindungen): Hisenhydroxydul, Fe(OH), 
weiss, schnell schmutziggriin werdend. 

Zink: Zinkhydroxyd, Zn(OH),, weiss, léslich in tiberschtissigem 
NaOH. 

Mangan: Manganhydroxydul, Mn(OH),, farblos, langsam sich 
briunend. 


Natriumkarbonat: 


Uran: Uranylnatriumkarbonat, UrO,.CO,.2 Na,CO,, gelb, lés- 
lich in Ammoniumkarbonat. 

Kobalt: Basisch kohlensaures Kobalt, rosenroth. 

Nickel: Basisch kohlensaures Nickel, griin. 

Eisen (in den Oxydulverbindungen): Basisch kohlensaures Hisen- 
oxydul, farblos, schnell sich oxydirend. 

Zink: Basisch kohlensaures Zink, weiss. 

Mangan: Mangankarbonat, MnCO,, weiss. 


+ 


310 XIV. Chemische Analyse. 


Baryumkarbonat aus kalter salzsaurer Losung: 


Uran: Uranylkarbonat, UrO, .CO,, gelb. 


Gibt héher oxydirt: 


Kobalt: Wenig bestindige Kobaltoxydverbindungen. 

Nickel: Wenig bestindige Nickeloxydverbindungen. 

Hisen (in den Oxydulverbindungen): Bestindige Hisenoxydsalze. 
Mangan: Mangansiiure und Uebermangansiure. 


Verhalten der freien Metalle gegen Siuren: 
Uran: 
Kobalt: 
Nickel: 
Hisen: 
Zink: 
Mangan: 


| Léslich in Salzsiure} Salpetersiiure und Schwefelsiure. 


) IH, 681 wu. 686. *) TIL, 394. 3) IIT, 496 m 499, 4) TH, 294 u. 296F. 
») IH, 234, 238, 243 u. 252. °) IIb, 458. 


Gruppe der Erdmetalle und Hisenoxydsalze. 


In der Phosphorsalzperle erhitzt: 
Chrom '): Smaragdgriin. 


Hisenoxydsalze*): In der Oxydationsflamme gelb, in der Reduktions- 
flamme griin. 


Am Kohlensodastiibchen oder mit Soda auf Kohle vor dem Lothrohr 
erhitzt: 
Aluminium *): Gibt mit Kobaltnitratlisung befeuchtet und gegliiht 
blaue unschmelzbare Masse. 
Chrom (in den Oxydverbindungen): Gibt mit Soda und Salpeter 
erhitzt gelbe, in Wasser ldsliche Schmelze. 
Hisenoxydsalze: Geben graues, unschmelzbares magnetisches Pulver 


von Fe. 
Schwefelwasserstoff: 
Hisenoxydsalze: Unter Abscheidung von Schwefel zu Hisenoxydul- 
salzen reduzirt. 
Schwefelammonium: 
Aluminium: Aluminiumhydroxyd, Al,(OH),, weiss. 
Chrom (in den Oxydverbindungen): Chromhydroxyd, Cr,(OH),, griin. 
Hisenoxydsalze: Hisenhydroxyd, Fe,(OH),, braun. 


Ammoniak: 


Aluminium: Aluminiumhydroxyd. 
Chrom (in den Oxydverbindungen): Chromhydroxyd. 
Hisenoxydsalze: Hisenhydroxyd. 


Natrium- oder Baryumkarbonat: 


Aluminium: Aluminiumhydroxyd. 
Chrom (in den Oxydverbindungen): Chromhydroxyd. 
Hisenoxydsalze: Hisenhydroxyd. 
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Natriumacetat: 
Aluminium: Basisch essigsaures Aluminium. 
Hisenoxydsalze: Basisch essigsaures Hisen. 

Mit Reduktionsmitteln (H,S, Zink und Salzsaure u. s. w.) behandelt: 
Aluminium: Unverindert. 
Chrom: Gibt wenig bestiindige Chromoxydulverbindungen. 
Hisenoxydsalze: Geben Hisenoxydulsalze. 

Verhalten der freien Metalle gegen Siuren: 
Aluminium: Léslich in Salzsiure und Schwefelsiure, unléslich in 


Salpetersiiure. 

Chrom: Léslich in Salzsiure und Schwefelsiure, unldslich in 
Salpetersiure. 

Hisenoxydsalze: Léslich in Salzsiure, Salpetersiiure und Schwefel- 
siure. 


*) 1S 526 1) b808. *) TI, 204-u. 8067. -*) TIL, Sieasgl ft 


Gruppe der Erdalkalimetalle. 

Flammenfirbung: 

Baryum '): Gelbgriin. 

Strontium ?): Karminroth. 

Calcium *): Gelbroth. 
Schwefelammonium: 

Magnesium *): Magnesiumhydroxyd, Mg(OH),, weiss. 
Natronlauge: 

Baryum: Baryumhydroxyd, Ba(OH),.8 H,O, weiss. 

Strontium: Strontiumhydroxyd, Sr(OH), .8 H,0, weiss. 

Calcium: Calciumhydroxyd, Ca(OH),, weiss. 

Magnesium: Magnesiumhydroxyd. 
Ammoniumkarbonat: 


Baryum: Baryumkarbonat, BaCO,, weiss. 
Strontium: Strontiumkarbonat, SrCO,, weiss. 
Calcium: Calciumkarbonat, CaCO,, weiss. 


Dinatriumphosphat: 
Baryum: Baryumphosphat, HBaPO,, weiss. 
Strontium: Strontiumphosphat, HSrPO,, weiss. 
Calcium: Calctumphosphat, HCaPO,, weiss. 
Magnesium: Magnesiumphosphat, HMgPO,, weiss. 
Ammoniumoxalat: 
’ Baryum: Baryumoxalat, BaC,0,.H,O, weiss. 
Strontium: Strontiumoxalat, SrC,0,, weiss. 
Calcium: Calciumoxalat, CaC,O,.H,O, weiss. 


Kaliumchromat: 
Baryum: Baryumchromat, BaCrO,, gelb. 
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Schwefelsiure: 
Baryum: Baryumsulfat, BaSO,, weiss. 
Strontium: Strontiumsulfat, SrSO,, weiss. 
Calcium: Calciumsulfat, CaSO,, weiss. 
Kieselfluorwasserstoffsiure : 
Baryum: Baryumsiliciumfluorid, BaSiFl,,: weiss. 


Verhalten der Nitrate gegen Alkohol: 
Baryum: Unlislich. 
Strontium: Unléslich. 
Calcium: Léslich. 
Magnesium: Unlislich. . 
Verhalten der Chloride gegen Alkohol: 


Baryum: Unléslich. 
Strontium: Léslich. 
Calcium: Loslich. 
Magnesium: Unléslich. 


7) Ib, 353 £) 2) "Tib, 833. « *\)1lb, 098 feu, 296-4. JAtb 42. 


Gruppe der Alkalimetalle. 


Bei schwachem Gliihen: 
Kalium?): Nicht flichtig. 
Natrium’): Nicht fliichtig. 
Lithium *): Nicht fltichtig. 
Ammoniumsalze*): Fliichtig. 

Flammenfirbung: 

Kalium: Violett. 
Natrium: Gelb. 
Lithium: Karminroth. 

Ammoniumkarbonat: 

Lithium: Lithiumkarbonat, Li,CO,, weiss. 


Dinatriumphosphat: 
Lithium: Trilithiumphosphat, Li,PO,, weiss. 
Saures pyroantimonsaures Kalium: 
Natrium: Saures pyroantimonsaures Natrium, H,Na,Sb,0,.6 Ho, 
weiss, krystallinisch. 
Platinchlorid: 
Kalium: Kaliumplatinchlorid, K,PtCl,, gelb, krystallinisch. 
Ammoniumsalze : Ammoniumplatinchlorid , (NH,),PtCl,, gelb, 
krystallinisch. 
Weinsiure: 


Kalium: Saures weinsaures Kalium, KC,H,0,, weiss, krystallinisch. 
Ammoniumsalze: Saures weinsaures Ammonium, NH,0,H,0,, 
weiss, krystallinisch. 
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Kieselfluorwasserstoffsiiure : 
Kalium: Kaliumsiliciumfluorid, K,SiFl,, weiss, irisirend. 
Natrium: Natriumsiliciumfluorid, Na,SiFl,, weiss. 
Verhalten der Chloride gegen Alkohol: 


Kalium: Unldslich. 
Natrium : Unléslich. 
Lithium: Léslich. 
Ammoniumsalze: Unldslich. 


CelbeGt a jellb alt.) beets, 4) Ila, 27 1. Ib, 251 ¢ 


Gruppeneintheilung der wichtigsten unorganischen Sauren. 


Es werden gefallt durch: 
Baryumchlorid aus saurer Lésung: 
Baryumsulfat+), BaSO,, weiss, unléslich in Wasser und Siuren; 
gibt Heparreaction. 
Baryumsiliciumfluorid®), BaSiFl,, weiss; gibt mit konzentrir- 
ter Schwefelsiure Flusssiure und Siliciumfluorid. 
Calciumchlorid aus neutraler Lisung: 
Calciumsulfat'), CaSO,, weiss, nur aus konzentrirten Lésungen. 
Calciumoxalat, Ca0,0,.H,0, weiss, unldslich in Essigsiiure. 


Calciumfluorid’), CaFl,, weiss, unléslich in Essigsiure; gibt 
mit konzentrirter Schwefelsiure Flusssiure. 


Calciumphosphat®*), Ca,(PO,),, weiss, lislich in Essigsiiure. 
Calciumborat®), Ca,(BO,),, weiss, léslich in Essigsiure. 
Calciumsulfit®), CaSO,, weiss, léslich in Essigsaure. 
Calciumkarbonat"), CaCO,, weiss, léslich in Essigsiure. 


Silbernitrat aus neutraler Lisung: 
Silberoxalat, Ag,C,O,, weiss, explosiv. 
Silberphosphat*), Ag,PO,, gelb. 
Silberborat®), Ag,BO,, weiss. 
Silbersulfit®), Ag,SO,, weiss. 
Silberthiosulfat*), Ag,S,0,, weiss. 


Silbernitrat aus salpetersaurer Lisung: 
Silberchlorid’), AgCl, weiss, kisig, léslich in Ammoniak. 
Siberbromid?°), AgBr, weisslichgelb, schwer léslich in Ammoniak. 
Silberjodid''), AgJ, gelb, unléslich in Ammoniak. 
Silbercyanid?), AgCN, weiss, léslich in Ammoniak. 
Silberferrocyanid?*), Ag, Fe(CN),, weiss, unléslich in Ammoniak. 


Silberferricyanid?*), Ag,Fe(CN),, rothbraun, léslich nm Am- 
moniak, 


Silberrhodanid?*), AgSON, weiss, léslich in Ammoniak. 
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Silbernitrit**), AgNO, (nur aus konzentrirten Lésungen), weiss. 
Silbersulfid1"), Ag,S, schwarz. 


Hs werden durch keines der vorstehenden Reagentien gefillt: 
Salpetersdure 8), 
Chlorsiure?®). 


) I, 606 u. 645. %) Ila, 588f. %) 1, 585f 4) Ia, 89, 122, 124 u. 126. 
*) II, 63. °) 1, 625. 7) Ila, 871 u. 374. 8) L, 616. °) I, 482, 496 u. 498. 1) I, 595. 
™) 1,550 u. 557. 1%) Ila, 426. 1%) IIT, 368. 34) III, 371 f. 1) Ia, 434f. 1) Ia, 45f. 
a, 11,2320 1) G42. 915) Ifa 63) 2°) 1) 512) 


B. Priifung auf die selteneren Elemente. 


Lothrohrversuche. 


Hs entstehen fliichtige Oxyde: 


Germanium: schmilzt vor dem Léthrohr auf Kohle zur glinzen- 
den Kugel, die unter Ausstossung eines weissen Rauches und 
Bildung eines weissen Beschlages in treibende Bewegung 
gerith; auf Papierunterlage fallend zerspringt sie gleich dem 
Antimon in viele kleine Ktigelchen, die auf dem Papier Bahnen 
in Gestalt hellpunktirter Linien zuriicklassen. 

Tellur: Weisser Beschlag, der die Reduktionsflamme griin farbt 
und dabei verschwindet. Im offenen Glasrohr erhitzt: Sublimat — 
von Tellurdioxyd, das beim Erhitzen zu Tropfen schmilzt. 

Es tritt Reduktion der Verbindung ein: 

Iridium: Beim Erhitzen von Iridiumverbindungen mit Soda in 
der oberen Oxydationsflamme des Bunsen’schen Brenners ent- 
steht metallisches Iridium, das nach dem Zerreiben und Aus- 
laugen der Schmelze mit Wasser als ein graues, nicht duktiles, 
in Kénigswasser unlésliches Pulver zurtickbleibt. 


Flammenfairbungen. 
Violett: Cisium; Rubidium. 
Grin: Thallium (grasgrin); Molybdan (schwach gelblichgriin) ; 
Tellur (griin, dabei rauchend). 


Blau: Selen (kornblumenblau, beim Erhitzen Geruch nach faulem 
Rettig verbreitend). 


Boraxperlen. 
In der Oxydationsflamme: 

Braun: Thallium (zunichst klar und farblos; bei langerem Hrhitzen 
auf Temperaturen unter Rothglut tief braun, in héherer Tem- 
peratur wieder unter Sauerstoffentwickelung.entfirbt). 

Gelb: Vanadium; Titan (stark gesiittigt gelb); Wolfram (farblos, 
stark gesiittigt gelb). 

Farblos: Beryllium; Cer; Didym; Lanthan; Molybdan (opal- 
artig); Niob; Tantal; Tellur; Thorium; Yttrium; Zir- 
konium. 
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In der Reduktionsflamme: 
Braun: Molybdin; Vanadium (heiss braunlich, kalt smaragdertin). 
Gelb: Wolfram (heiss gelb, kalt gelblichbraun); Titan (heiss gelb- 
braun, kalt ebenso, stark gesiittigt blau). 
Rosa: Didym. 
Farblos: Beryllium; Cer; Lanthan; Niob (stark gesittigt grau); 
Tantal; Tellur; Thorium; Yttrium; Zirkonium. 


Phosphorsalzperlen. 
In der Oxydationsflamme: 
Braun: Thallium (zunichst klar und farblos, bei lingerem Erhitzen 
auf héhere Temperatur tiefbraun, dann wieder entfirbt). 
Gelb: Tantal (zunichst farblos, stark gesittigt mit emem Stich ins 
Gelbliche, durch Hisenvitriol nicht verindert); Vanadium. 
Farblos: Beryllium; Didym; Lanthan; Niob; Tellur; Thorium; 
Titan; Yttrium; Wolfram; Zirkonium. 
In der Reduktionsflamme: 
Braun: Niob; Vanadium (heiss briiunlich, kalt smaragderiin). 
Gelb: Titansiure (heiss gelb, kalt violett, durch Eisenvitriol blutroth. 
Blau oder griin: Wolfram (heiss schmutzig griin, kalt blau, durch 
Kisenvitriol blutroth); Molybdin (heiss schmutzig griin, kalt 
rein griin); Didym (farblos, bei langerem Blasen violett). 
Farblos: Beryllium; Cer; Lanthan; Tantal; Tellur (grau) ; 
Thorium; Yttrium; Zirkonium. 


Gruppeneintheilung der selteneren Elemente. 
Hs werden gefallt durch: 
Chlorwasserstoffsaure : 
Thalliumchloriir'), TIC], weiss, kasig, in Wasser schwer léslich. 
Schwefelwasserstoff aus saurer Lésung: 
1. Sulfide der Arsengruppe, in Schwefelalkalien léslich: 
Germaniumsulfid *), GeS,, weiss. 
Iridiumsulfiir *), Ir5, grau oder dunkelgelb. 
Tridiumsesquisulfid, Ir,S,, braunschwarz. 
Tridiumsulfid, Iy$,, schwarz oder dunkelbraun. 
Molybdantrisulfid*), MoS,, rothbraun (die Lésung fiarbt sich 
zunichst blau). 


Selensulfide *), citronengelb, beim Hrwirmen rothgelb. 
Tellursulfide °), braun. 
2. Sulfide der Kupfergruppe, in Schwefelalkalien unléslich: 

Osmiumdisulfid ‘), OsS,, braunschwarz. 

Palladiumsulfiir *), PdS, blaiulichschwarz. 

Rhodiumsulfiir *), RhS, braun. 

Rutheniumsulfide 1°), braun. 

Thalliumsulfiir*), T1,S (nur aus ganz schwach saurer Lisung 
und unvollkommen). 
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Schwefelammonium, Ammoniak und Ammoniumcehlorid: 


1. Sulfide der Hisengruppe: 
Thalliumsulfir!), TIS, schwarz. 


2. Hydroxyde der Erdmetalle: 
Berylhumhydroxyd 1+), Be(OH),, weiss. 
Titansaure '*), Ti(OH),, weiss. 

Ferner die Hydroxyde des 

Scandium ?%), Gallium!4), Yttrium15), Lanthan1!®), Cer 17), 
Didym +8), Erbium1*), Terbium?°) Ytterbium?), Thulium 22), 
Samarium **), Vanadium ?*), Niob 2°), Tantal?*), Zirkonium 27) 
und Thorium ?°), 


Durch keines dieser Reagentien werden gefiallt: 
Die Salze des Casium?*) und Rubidium 3°). 
7) Ib, 592f. ~~) Ila, 600'u. 610. *) Tl, 899. 4) III, 590: *) L676. tate 
QU, 917, *) I, 876. 2) I, 86852) 11, 850.1) Tih, 808s tikes eee 
") Tk 206.2 *) Til, -22e~ 23") Ty Sar 2°) Ti 28. 4) Ted pee eens 


1 
1°) TIT, 43f. %°) INT, 47, 24) IIL, 58. 2) IIL, 48. 2) III, 49. 24) I, 708. 25) IIL, 741. 
2) TTT, 732. 2%) Ifa, 614. 28) Ifa, 693. %) IIb, 242. 2°) ITb, 233. 


2. Quantitative Analyse. 
A. Gewichtsanalyse. 


Werthe fiir das ein- bis neunfache Atomgewicht der 
haufiger vorkommenden Elemente. 


Namen des x i 
Elements l 3 4 5 6 q 8 9 


bo 


Aluminium | 27,04} 54,08) 81,12 /108,16 | 135,20 | 162,24] 189,28 216,32 | 248,36 
Antimon 119,60 |239,20 |358,80 |478,40 | 598,00 | 717,60] 837,20] 956,80 1076,40 
Arsen 74,90 |149,80 |224,70 [299,60 | 374,50 | 449,40] 524,30] 599,20] 674,10 
Baryum 136,90 |273,80 |410,70 |547,60 | 684,50 | 821,40] 958,30 |1095,20 {1232.10 
Beryllium 9,08 | 18,16 | 27,24] 36,32] 45,40] 54,48] 68,56] 72,64 81,72 


Blei 206,39 |412,78 |619,17 [825,56 |1081,95 |1238,34 |1444,73 |1651,12 1857,51 
Bor 10,90 | 21,80} 32,70] 43,60] 54,50 | 65,40] 76,80] 87,20 98,10 
Brom 79,76 |159,52 |239,28 /319,04 | 398,80 | 478,56] 558,82] 638,08 717,84 


Cadmium | 111,70 |223,40 |335,10 |446,80 | 558,50 | 670,20 781,90 | 893,60 |1005,30 
Calcium 39,91 | 79,82 |119,73 |159,64 | 199,55 | 239,46} 279,37 319,28 | 359,19 


Chlor 30,37 | 70,74 |106,11 |141,48 | 176,85 | 212,22] 247,59 282,96 | 318,33 
Chrom 52,45 |104,90 |157,35 |209,80 | 262,25 | 314,70] 367,15 419,60 | 472,05 
Hisen 55,88 |111,76 |167,64 |223,52 | 279,40 | $35,28| 391,16 447,04 | 502,92 
Fluor 19,06 | 38,12} 57,18} 76,24] 95,80 | 114,36] 133,42 152,48 | 171,54 
Gold 196,70 |893,40 [590,10 |786,80 } 983,50 |1180,20 |1376,90 1573,60 |1770,30 


Jod 126,54 [253,08 |379,62 [506,16 | 632,70 | 759,24! 885,78 1012,32 |1138,86 
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Namen des 


Hlements i 2 3 4 5 6 a 8 9 

Kalium 39,03 | 78,06 {117,09 |156,12) 195,15 | 234,18} 273,21 | 312,24) 351,27 
Kobalt 58,60 |117,20 |175,80 |234,40) 293,00 | 351,60} 410,20 | 468,80] 527,40 
Kohlenstoff | 11,97 | 23,94] 35,91 | 47,88] 59,85 | 71,82) 83,79 | 95,76] 107,73 
Kupfer 68,18 |126,36 189,54 |252,72) 315,90 | 379,08] 442,26 | 505,44] 568,62 
Lithium 7,01 | 14,02) 21,08 | 28,04) 35,05 | 42,06] 49,07 | 56,08) 63,09 
Magnesium | 24,30 | 48,60} 72,90 | 97,20) 121,50 | 145,80] 170,10 | 194,40) 218,70 
Mangan 54,80 |109,60 164,40 |219,20) 274,00 | 328,80} 388,60 | 488,40] 493,20 
Molybdain | 95,90 |191,80 |287,70 |388,60} 479,50 | 575,40} 671,30 | 687,20] 863,10 
Natrium 22,995) 45,99 | 68,985] 91,98) 114,975] 137,97} 160,965) 188,96} 206,955 
Nickel 58,60 |117,20 |175,80 |234,40) 298,00 | 351,60] 410,20 | 468,80] 527,40 
Palladium {106,20 |212,40 |318,60 |424,80| 531,00 | 687,20] 743,40 | 849.60] 955,80 
Phosphor 30,96 | 61,92] 92,88 |123,84) 154,80 | 185,76] 216,72 | 247,68) 278.64 
Platin 194,30 {388,60 |582,90 |777,20) 971,50 /1165,80)1360,10 |1554,40/1748,70 
Quecksilber |199,80 |399,60 [599,40 |799,20| 999,00 |1198,80/1398,60 |1598,40]1798,20 
Sauerstoff | 15,96 | 31,92] 47,88 | 63,84] 79,80 | 95,76] 111,72 | 127,68] 148,64 
Schwefel 31,98 | 63,96 | 95,94 |127,92| 159,90 | 191,88] 223,86 | 255,84) 287,82 
Selen 78,87 |157,72 |236,61 |315,48} 394,35 | 478,22) 552,09 | 630,96) 709,83 
Silber 107,66 |215,32 |822,98 |430,64| 588,30 | 645,96] 753,62 | 861,28] 968,94 
Silicium 28,30 | 56,60] 84,90 |113,20| 141,50 | 169,80) 198,10 | 226,40} 254,70 
Stickstoff 14,01 | 28,02 | 42,03 | 56,04) 70,05 | 84,06) 98,07 | 112,08) 126,09 
Strontium | 87,30 |174,60 |261,90 |349,20) 486,50 | 523,80) 611,10 | 698,40] 785,70 
Tellur 125,00 |250,00 |875,00 |500,00} 625,00 | 750,00] 875,00 |1000,00)1125,00 
Thallium {203,70 |407,40 |611,10 |814,80}1018,50 |1222,20/1425,90 |1629,60)1833,30 
Titan 48,00 | 96,00 |144,00 |192,00) 240,00 | 288,00) 336,00 | 384,00) 432,00 
Uran 239,00 |478,00 |717,00 |956,00)1195,00 |1434,00)1673,00 |1912,00/2151,00 
Wasserstoff| 1,00} 2,00] 3,00 | 4,00) 5,00 6,00} 7,00 8,00} 9,00 
Wismuth 207,30 |414,60 |621,90 |829,20)1036,50 |1248,80)1451,10 |1658,40/1865,70 
Wolfram {183,60 |867,20 |550,80 |734,40) 918,00 |1101,60/1285,20 |1468,80/1652,40 
Zink 65,10 |130,20 |195,30 |260,40) 325,50 | 390,60] 455,70 | 520,80} 585,90 
Zinn 118,80 |237,60 |356,40 |475,20| 594,00 | 712,80] 831,60 | 950,40}1069,20 


B. Maassanalyse. 


Gehalt der Normallésungen. 


Als Normallésungen bezeichnet man solche Lisungen, welche 
in der Volumeneinheit (1 Liter) diejenige Menge des gelésten Korpers 
in Grammen enthalten, welche fiir sich oder durch ihren Wirkungs- 
werth einem Molekiil oder 36,37 g HCl tquivalent ist. 
Hundertel- u.s. w. Normallésungen enthalten den zehnten, hunderten 
u. s. w. Theil jener Gewichtsmengen. 


Die Zehntel-, 
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1. Acidimetrie und Alkalimetrie. 


a) Gehalt der Normalsiuren. 


LL a SU a ES SSS SSS SSS SS SSCS TSC) 


Gehalt Gehalt 
Namen der Saure in 1 Liter Namen der Siure in 1 Liter 
gs 8 
Chlorwasserstoffsiiure 36,37 Schwefelsiure 48,91 
(HCl) (B82) 
a 
Oxalsiiure 62,85 
(Ha004 2 =) 
2 


b) Gehalt der Normallaugen. 
ee ees 


Gehalt Gehalt 
Namen der Base in 1 Liter Namen der Base in 1 Liter 
g g 
Ammoniak 17,01 Kahumhydroxyd 55,99 

(NH3) (KOH) 

Baryumhydroxyd 157,25 Natriumhydroxyd 39,955 
pence: 8 HO | (NaOH) 

2 


c) Indikatoren. 


1. Lackmusliésung. Die Liésung wird folgendermassen be- 
reitet: Die Lackmusstiickchen des Handels werden mit Weingeist aus- 
gekocht, die alkoholische Lisung wird fortgegeben und der Riickstand 
mit Wasser tibergossen. Die erhaltene blaue Lésung wird abfiltrirt, 
zur Neutralisation einer in ihr vorhandenen kleinen Menge von Alkali 
vorsichtig mit einigen Tropfen verdiinnter Salzsiiure bis zur violetten 
Farbung versetzt und dann in einem durch einen Wattepfropfen loge 
verschlossenen Gefisse aufbewahrt. 

Die Lackmuslésung muss durch einen Tropfen Siiurelésung roth, 
durch einen Tropfen einer alkalischen Lésung sofort blau gefirbt werden. 

Diese Lésung ist bei allen Siuren und Basen verwendbar; sie 
wird aber auch durch Kobhlensiiure verandert. 


2. Phenolphtalein. 1 Theil Phenolphtalein wird in 100 Theilen 
Alkohol gelést. Die farblose Lésung wird durch einen Tropfen einer 
alkalischen Fliissigkeit deutlich violettroth gefarbt, durch Sauren diese 
wieder entfarbt. 

Phenolphtaleinlésung kann bei allen Siuren angewandt werden; 
sie wird aber durch Kohlensiiure veraindert und kann beim Titriren 
mit Ammoniak keine Verwendung finden. 
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3. Cochenilletinktur. 8 g¢ gepulverte Cochenille werden in 
50 com Alkokol und 200 com Wasser geldst. Die filtrirte, rothgelbe 
Lésung wird durch alkalische Lésungen violettroth gefirbt, durch 
Saiuren aber wieder gelbroth. 
Cochenilletinktur ist unempfindlich gegen Kohlensiiure und kann 
daher bei der Titration von Alkalikarbonaten benutzt werden. 


4. Methylorange (Orange II). 1 Theil Methylorange wird in 
1000 Theilen Wasser geliést. Die Lisung wird durch Siuren purpur- 
roth, durch Alkalien wieder gelb gefiirbt. Die Lésung ist gegen 
Kohlensiiure unempfindlich und kann daher zur Titration von Karbonaten 
benutzt werden. Sie ist aber auch gegen Oxalsiure wenig empfindlich 
und kann daher bei dieser Saéure keine Verwendung finden. 


5. Jodeosin oder Erythrosin. Fiir Titrationen mit sehr stark 
verdtinnten Lésungen (1)1000-Normallésungen), bei denen die sonst tib- 
lichen Indikatoren nicht mehr ausreichen, verwendet man zweckmiissig 
eine fitherische Lisung von Jodeosin oder Erythrosin. 

Der hierfiir nothwendige Aether muss rein und namentlich frei 
von Sauren sein. Zu diesem Zwecke muss der kaufliche Aether mit 
verdiinnter Natronlauge durchgeschiittelt und dann mit Wasser nach- 
gewaschen werden. Sodann lést man 0,1 g des zerriebenen und bei 
100° getrockneten Erythrosins in 1 Liter des wiisserigen Aethers auf. 

Der atherischen Lésung wird durch alkalisch reagirende wisserige 
Lésungen der Farbstoff entzogen und diese werden dadurch rosenroth 
gefarbt. Fiigt man sodann eine Siiure hinzu und schiittelt wieder 
durch, so verschwindet die rosa Farbe wieder und das Erythrosin wird 
wieder mit gelber Farbe von dem obenauf schwimmenden Aether ge- 
lést. (Das Nihere s. Mylius und Forster, B. 1891. 1482 ff.) 


Il. Oxydationsmethoden. 
a) Titrationen mit Kaliumpermanganat. 
} : KMnO, 
Gehalt einer Normallésung von Kaliumpermanganat (- 
= 31,54 g im Liter. 
b) Jodometrie. 


1. Gehalt einer Normaljodlésung (J) = 126,54 g im Liter. 
Meistens wird eine 4/10- oder 4/100-Normallésung benutzt. Zur Losung 
des Jodes verwendet man eine 10% ige wisserige Lésung von reinem 
Kaliumjodid. 


2. Gehalt emer Normallésung von Natriumthiosulfat 
(Na,8,0, .5 H,O) = 247,63 g im Liter. 
Ill. Reduktionsmethoden. 
‘ ‘ " As,O. 
1. Gehalt emer Normallésung von Arseniger Siure aS 
= 49,42 2 im Liter. 


: ; Sn 
2. Gehalt emer Normallésung von Zinnchlortir an Zinn (=) 
= 59,4 g im Liter. ; 
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IV. Fallungsanalysen. 
a) Bestimmung des Silbers. 


1. Gehalt einer Normallésung von Natriumchlorid (NaCl) 
= 58,365 2 im Liter. 

Als Indikator dient eine Lésung von 1 Theil gelbem Kalium- 
chromat (K,CrO,) in 20 Theilen Wasser. 


2. Gehalt einer Normallésung von Ammoniumrhodanid 
(NE, SON )==3 75,97 osim Inter: 

Als Indikator dient eine verdtinnte wisserige Lésung von Hisen- 
ammoniakalaun. 


3. Gehalt einer Normallésuig von Silbernitrat (AgNO,) 
= 169,55 @ im Liter. 


b) Bestimmung der Phosphorsiaure. 


Zur volumetrischen Bestimmung der Phosphorsiure verwendet 
man eine Uranylnitrat- oder Uranylacetatlisung, und zur Hinstellung 
dieser Lésungen eine Lésung von Dinatriumphosphat oder von Natrium- 
ammoniumphosphat. Diese letzteren Lésungen sollen so viel Salz im 
Liter enthalten, als 5 g Phosphorsiureanhydrid entspricht. 


1. Gehalt der Dinatriumphosphatlisung 
2°Na, HPO), 12 HO 5. 714,62 
= I f 2 4 ) a 5) = 2 ) . as 
(« 5 Pio /ia “472 5,212 g¢ im Liter. 
2. Gehalt der Natriumammoniumphosphatlisung 
to, 2HNaNE EO, en, O05) 52417,298 ae é 
(x jn P.O, ete = 14,723 g im Liter. 
Von dem Uranylnitrat werden etwa 40 g, vom Uranylacetat etwa 
35 g im Liter aufgelést. Diese Lisungen werden dann unter Ver- 


wendung von Kaliumferrocyanid als Indikator auf die Natriumphosphat- 
lésungen eingestellt. 


C. Gasanalyse. 


Bei der qualitativen Untersuchung von Gasen hat man zu- 
nichst auf die Farbe, den Geruch, die Brennbarkeit oder das Vermiégen 
die Verbrennung zu unterhalten, zu achten (s. 8. 302). Sodann stellt 
man das Verhalten des Gases gegen die verschiedenen Absorptionsmittel 
fest, und untersucht, ob das Gas durch irgend welche Absorptionsmittel 
ganz oder theilweise oder tiberhaupt nicht absorbirt werden kann. Tritt 
véllige Absorption durch ein bestimmtes Absorptionsmittel ein, so legt 
ein einheitliches Gas vor. Erfolgt nur theilweise Absorption, so hat 
man es-mit einem Gasgemisch zu thun, und man muss verschiedene 
Absorptionsmittel hinter einander zur Anwendung bringen. Wird aber 
bei Anwendung der verschiedensten Absorptionsmittel tiberhaupt nichts 
absorbirt, so liegt ein nicht absorbirbares Gas vor, und man muss das 
Gas mit einem anderen Gase (Sauerstoff oder Wasserstoff) mischen, zur 
Verbrennung bringen und die entstandenen Verbrennungsprodukte von 
Neuem durch Absorptionsmittel zu entfernen suchen. Bleibt auch dann 
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noch das Gas ganz oder theilweise unabsorbirt, auch bei mehrfacher 
Wiederholung der beschriebenen Versuche, so kann nur Stickstoff oder 


Argon vorliegen. 


Zur quantitativen Analyse eines einheitlichen Gases oder 
Gasgemisches kann man folgendermassen verfahren 


1. Nachdem das Volumen des 
es hinter einander der Einwirkung 
tiven Analyse sich ergebenden A 


Menge des jedes Mal verbleibende 


Messung. 


*) Vgl. hierzu R. Bunsen, Gasometrische Methoden, 


schweig 1877; W. Hempel, Gasanalytische Methoden, 
1890; C. Winkler, Lehrbuch d. technischen Gasanalyse, 


elnes 


ae 

Gases gemessen ist, unterwirft man 
der verschiedenen aus der qualita- 
bsorptionsmittel und bestimmt die 
n nicht absorbirbaren Restes durch 


Il. Auflage, Braun- 


Il. Auflage, Braunschweig 
I. Auflage, Freiberg 1892. 


Absorptionsmittel fiir verschiedene Case, 


Namen des Gases | Absorptionsmittel || Namen des Gases Absorptionsmittel 
Aethylen Rauchende Schwefel- Sauerstoff 2. Lésung von Chrom- 
siure. chloriir (s. Ann. 228. 
112). 
Kohlendioxyd Festes Aetzkali oder 3. Phosphor. 

x Lésung von 1 Ge- pees. 
wichtstheil Aetzkali 4. Kupfer, bei Gliih- 
in 2 Gewichtstheilen hitze und bei ge- 

Wasser. wohnlicher Tempe- 
ratur, letzteres bei 
Kohlenoxyd Ammoniakalische et as Was 
oder salzsaureLésung (Cee eS nea 
ey EG as Ammoniumkarbonat 
(nicht anwendbar bei : 
Gegenwart von : i : 
Salpetrige Saure Konzentrirte 
ree ae Se, eS Schwefelsiure vom 
diese Gase hierdurch SG. mina ere 
absorbirt werden). ee se eo 
(Den Nachweis vou Sterol Wasserige Lésung 
eee se say y yon Hisenoxydul- 
Gasanalyse Ss 167 f ) salzen (1 Th. Kisen- 
ae ° vitriol in 2 Thin. 
Wasser gelést). 
Ozon Zimmtél oder Ter- 
pentindl. Stickstoff Metallisches Magne- 
sium (Draht) (bei 
Sauerstofft 1. Stark alkalische hoher Temperatur, 
Lésung von Pyro- nahe dem Schmelz- 
gallussaure (5 g Pyro- punkte des Glases) 
gallussture werden oder metallisches 
in 15 ccm Wasser ge- Lithium (schon unter- 
lést und mit einer halb Rothglut wir- 
Lésung von 120 g kend). 
Kaliumhydroxyd in 
80 com Wasser ge- Wasserstoff Palladium (Palla- 


mischt). 


diumschwamm). 


Durch kein Mittel ist das Argon absorbirbar. 


vy. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen, 


> 


21 
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2. Die Gemengtheile eines Gases kénnen ferner auch dadurch 
ermittelt werden, dass man sie durch bestimmte, sich chemisch mit 
ihnen umsetzende Reagentien absorbirt und die Mengen der hierbei 
entstehenden Umsetzungsprodukte durch Titriren oder gewichtsanalytisch 


ermittelt. 


Absorptionsmittel. 


Namen des Gases 


Absorptionsmittel 
und quantitative || 
Bestimmung 


Namen des Gases 


Absorptionsmittel 
und quantitative 
Bestimmung 


Acetylen 


Ammoniak 


Antimonwasser- 


stoff 


Arsenwasserstoff 


Chlor 


Ammoniakalische .+ 
Lésung von Kupfer- 
chlorir. Der ent- 

stehende Nieder- 
schlag von Acetylen- 
kupfer (C)CuyH),0 
wird in CuO iiber- 
gefiihrt und dieses 

gewogen. 


1. Abgemessene 
Mengen verdiinnter 
Salzsdure oder 
Schwefelsiure von 
bekanntem Gehalt 
(Normallésungen); 
die verbleibende freie 
Sa#ure wird durch 
Titriren mit Normal- 
lauge bestimmt 
(s. S. 318). 


2. Natriumhypo- 
bromit (hierdurch 
wird Stickstoff frei 
gemacht, dessen Vo- 
lumen gemessen 
wird). 


Silbernitratlésung. | 
Das entstehende 
Antimonsilber SbAg3 
wird in Antimon- 
sulfid iibergefiihrt 
und dieses gewogen. 


Silbernitratlésung. 
Die entstandene 
Arsenige Siure wird 
als Magnesiumpyro- 
arseniat gewogen. 


Wasserige Lisung 
von Kaliumjodid. 
Das freigewordene 
Jod wird volume- 
trisch durchNatrium- 
thiosulfat bestimmt 


(s. 8. 819). 


Chlorwasserstoff- 
saure 


Cyan 


Cyanwasserstoff 


Kohlendioxyd 


Ozon 


1. Abgemessene 
Mengen von Normal- 
alkalien (s. 8. 318), 
deren Ueberschuss 
nach der Absorption 
durch Normalsiuren 

bestimmt wird. 


2. Wiasserige Lésun- 
gen von chlorfreien 
Alkalien. Das Chlor 
wird aus der ange- 
siuerten Lésung als 
Silberchlorid gefallt 
und gewogen. 


Kalilauge. Das ent- 
stehende Kalium- 
cyanid und Kalium- 
cyanat wird durch 
Silbernitrat gefallt 
und der Niederschlag 
durch Gliihen in 
metallisches Silber 
iibergefiihrt. 


Kahlauge. Durch Zu- 
satz von Silbernitrat 
wird Silbercyanid ge- 
fallt und dieses durch 
Gliihen in metalli- 
sches Silber tiber- 
gefiihrt. 


Barytwasser von be- 
kanntem Gehalt. 
Das iiberschiissige 
Baryumhydroxyd 

wird durch Normal- 
oxalsiure volu- 
metrisch bestimmt. 


Wasserige Lésung 
von Kaliumjodid. 
Das ausgeschiedene 
Jod wird durch 
Natriumthiosulfat 
titrirt. 
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nnn nnn, ee ee 


Namen des Gases 


Absorptionsmititel 
und quantitative 
Bestimmung 


Namen des Gases 


Absorptionsmittel 
und quantitative 
Bestimmung 


Phosphorwasser- 
stofft 


Schwefelwasser- 
stoff 


Schwefligsiiure- 
anhydrid 


Bromwasser. Die ent- 
standene Phosphor- 
sure wirdals Magne- 
slumpyrophosphat 
gewogen. 


1. Stiirkehaltige 
Lésung von Jod in 
Kahumjodid. 


2. Réhrchen, die mit 
Kupfervitriolbims- 
stein gefiillt sind, und 
die vor und nach 
dem Versuche ge- 
wogen werden. 


3. Bromwasser. Die 
entstehende 
Schwefelsiure wird 
als Baryumsulfat ge- 
wogen. 


1. Stiirkehaltige 
Lésung von Jod in 
Kahumjodid. 


Schwefligsiure- 
anhydrid 


Stickstoffoxyde: 
a) Stickoxyd 


b) Salpetrigsaure- 
anhydrid 


c) Stickstofftetroxyd 


2. Bromwasser. Die 
entstehende 
Schwefelsiiture wird 
als Baryumsulfat ge- 
wogen. 


Wasserige Liésung 
von Kalumperman- 
ganat, die mit 
Schwefelsiiure ange- 
siuert ist. Das Stick- 
oxyd wird zu Sal- 
petersiure oxydirt, 
das iiberschiissige 
Kaliumpermanganat 
durch Oxalsiiure zu- 
ricktitrirt. 


Ebenso wie beim 
Stickoxyd. 


Desgleichen. 


3. Das Gas wird mit einem abgemessenen Volumen von Sauer- 
stoff oder Wasserstoff gemischt, durch den elektrischen Funken zur 
Verbrennung gebracht und die Menge der erhaltenen Verbrennungs- 
produkte volumetrisch oder gewichtsanalytisch bestimmt. 


Verbrennungsprodukte einiger Gase. 


a des Gases i nerraenaa Namen des Gases ee 
Cyan 1 Vol. Cyangas und Stickoxydul Das Gas wird mit 
‘ 2 Vol. Sauerstoff der zwei- bis drei- 
geben 2 Vol. Kohlen- fachen Menge Was- 
dioxyd und 1 Vol. serstoff oder Knall- 
Stickstoff. gas gemischt zur Ver- 
brennung gebracht. 
Kohlenoxysulfid | 1 Vo’. Honenosy. Die eintretende Vo- 
eer akan ih nes > lumenverminderung 

: entspricht dem 
ee Volumen des Stick- 

Bae es ees as oxyduls. 

Methan 1 Vol. Methan und W asserstoft Das Gas wird mit 
2 Vol. Sauerstoff Sauerstoff gemengt 
geben 1 Vol. Kohlen- zur Verbrennung ge- 
dioxyd. bracht. Dev Géhalt 
an Wasserstoff ist 
Schwefelwasser-| 1 Vol. Schwefel- . eleich %/s des bei der 
Stott wasserstoff u. 11/2 Vol. Verbrennung ‘ver- 


Sauerstoff geben 
1 Vol. Schwefel- 
dioxyd. 


schwundenen Gas- 
volumens. — 
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D. Spectralanalyse. 


1. Uebersicht der Spectra einiger Metalle. 


Namen 
des Hlements 


Spectrum 


Namen 
des Elements 


Spectrum 


Baryum ') 


Ciisium ”) 


Calcium *) 


Indium *) 


Kalium °) 


) IIb, 349. 


*) IIb, 242. 


Drei grime Linien, 
Baa, Bag, Bay; ferner 
eine grosse Anzahl 
nicht sehr scharfer 
griier u. einige ver- 
schwommene 

Linien. 


Zwei blaue Linien, 
Csa und Csg, weniger 
scharfim Orangeroth 
Csy; ferner zahlreiche 
schwache Linien 1m 
Gelb und Griin. 


Hine griineLinie, Cag, 
eine orange Ca; 
ferner eine Reihe 
feiner gelbgriiner und 
gelbrother Linien; 
eine Linie im Violett. 


Hine sehr helle, 
indigoblaue _Linie, 
Ina, und eine schwi- 

chere violette, Ing. 


Eine Linie, Ke, im 

dussersten Roth; éine 

Linie, Kg, im Violett; 

ferner eine schwache 

Linie im Roth und 

einzelne Linien im 
Griin, 


rothe. 


= 


Lithium °) 


Natrium *) 


Rubidium 8) 


Strontium °) 


Thallium 1°) 


ayALb, List. *) Ib, 238, °) Ifb; 380. 29 e1Lb, 591- 


Eine rothe, sehr 
glinzende Linie, Lia; 
eine gelbe, sehr 
schwache Linie Lig, 
und eine glanzende 
blaue Linie. 


Hine sehr glanzende 
gelbe Linie, durch 
stark brechende 
Prismen in zwei nahe 
neben einander lie- 
gende Linien zerleg- 
bar. 


Zwei violette Linien, 
Rba und Rbg; im 
aussersten Dunkel- 
roth zwel weniger 
intensive Linien Rb» 
und Rb5; eine orange 
Linie Rbe; ausserdem 
zahlreiche schwi- 
chere Linien im 
Orange, Gelb u. Griin. 


Eine orange Linie, 
Sra; zwei rothe Li- 
nien, Srg und Sry; 
eine intensive blaue 
Linie, Sro. 


Eine intensiv sma- 
ragdgriine Linie, 
ferner eine Linie im 
Orange, dreiim Griin, 
eine im Blau. 


*) Ifb, 294. 4) IIT, 296. 5) Ib, 6. ®) Itb, 219%. 


2. Wellenlangen der Spectrallinien der Metalle. 


In Zehnmilliontel-Millimeter nach R. Thalén (vgl. Schellen, Spectralanalyse, 
I, 304f. u. 496 ff). 


SS 
Namen des Farbe | Wellen- |Inten-| Namen des l Farbe | Wellen- |Inten- 
Elements | der Linien| linge | sitiit|| Elements | der Linien linge | sitit 
Alu- Roth | 6425,0 Aluminium] Orange | 6371,0| 3 
minium ') 6423,0 6344.5) 3 
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Namen des Farbe Wellen- |Inten-/| Namen des Farbe Wellen- |Inten- 
Hlements | der Linien| linge | sitiit|]|/ Elements | der Linien] linge | sitit 
Aluminium| Orange | 6244,0} 2 Antimon Blau |4734,5| 4 
6234,0| 2 A711,0| 2 
Gelb |5722,5| 1 4691,0| 3 
5695,5| 1 4591,5) 3 
5592,5| 4 Indigo |4352,0| 2 
Grin |5056,5] 1 4265,0| 3 
Blau |4662,0| 1 Arsen®) | Orange |6169,5| 2 
4661,0| 1 6110,0|} 2 
Tndieos |4520,5 |-3 gud es 
4511,0| 38 Gelb |5651,0| 2 
4478,5| 4 5558,0| 2 
b) 4 9 
Ultra- |3961,0} 2 . : Pee 
violett 3948,0 9 Griin 331,5 3 
Antimon®)| Orange |6301,5| 2 Baryum *) Roth | 6526,0| 3 
6944.51 4 6496,0| 1 
6209.0 4 6483,0|] 3 
6193,0| 4 Orange |6449,0| 3 
6155,0| 4 6348,0} 3 
612851 1 6140,6} 1 
6078,0| 1 HLOD OI 3 
6051,0| 4 6062,0| 3 
6003,5 | 1 6018,0|} 3 
9979,5| 4 5991,5| 3 
5909,0} 2 5971,0| 3 
5893,5} 2 5904,5| 5 
Gelb |5791,5] 4 Gelb |5852,5] 1 
5638,0 | 2 5827,0| 3 
5607,0| 5 5808,5| 5 
5567,0| 2 5803,5 | 5 
5463,5 | 3 5779,5| 3 
5379,0| 3 5534,2 | 1 
Sotho |S 5518,4] 3 
5352,51 5 5425,0| 3 
Griin |5241,5| 3 Griin | 4933,4| 1 
5208,0| 5 < 
5177.0| 3 Blau |4899,3] 2 
5141,0| 4 Indigo |4553,4| 1 
5112,5| 4 4524.4] 3 
5036,0| 5 Violett |4165,5] 2 
4948,5 | 2 4130,5| 1 
Bie fee : Beryllium®)| Blau | 4572,0] 3 
4786,0| 4 Indigo |4488,5] 3 
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Namen des Farbe Wellen- |Inten-/| Namen des Farbe Wellen- |Inten- 
Elements | der Linien|’ linge | sitét}/ Elements | der Linien| lange | sitat 

Blei °) Roth . | 6656,0| 1 | Cadmium Griin [5153,0} 4 
Orange | 6452,0) 3 9085,0| 1 
6059,0| 5 Blau |4799,0] 1 
6040,0] 3 4676,8| 1 

6009,0} 5 
6001,5 2 Indigo 4415,5 a 
9895,0| 5 | Casium®) | Grin |[4971,5| 1 

boa les. hae 

5856,5| 4 || Calcium’)| Roth /6498,0| 2 
Gelb . |5779,0| 5 6492.1) 1 
5607,0] 1 Orange |6468,5| 2 
5546,0| 2 6461,7| 1 
5523,5| 4 6449,0| 2 
5372,0| 1 6438,1| 1 
Griin= (5274.5 | 5 6168,3| 2 
5206,5 | 5 6161,2| 1 
5201,0] 3 6121.2} 4 
5189,0| 5 | 6101,7| 2 
5163.0) 44 5856,5 | 3 
5045,0| 2 Gelb |5601,7| 4 
5004,5 | 3 5600.2] 3 
Blau | 4802,0] 5 5597,2| 3 
4796,5| 5 5593,4] 2 
4760,0| 4 5589,0| 4 
4573,0| 5 bOOT, 0. pel 
Tate eeone| oe 5580,8| 4 
el asee say 5348,6] 2 
4246,0] 1 Grin |5269,4| 2 
Violett |4167,5| 3 5264,5 | 3 
4062,5 | 4 9263,4) 4 
4058,0| 4 | 52612] 5 
5260,8| 5 
Cadmium’)| Orange |6466,0| 3 51882.) 3 
6438,0| 1 5041,2| 2 
EME S Blau |4877,4| 3 
600835 | 5 4848.1] 4 
ea ae 4831.8 | 5 
5913,0) 5 4811.6] 4 
Gelb {5790.0} 5 4607,5| 4 
5687,0| 4 4585,3| 4 
5489,0} 5 4580,8| 4 
5471,0| 4 4578,3| 4 
9378,0) 1 Indigo |4535,5| 5 
Grin 5387.57 1. | 4534,2| 5 
5804.5] 5 4532.1] 5. 
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Namen = Farbe Wellen- |Inten-/| Namen des Farbe Wellen- |Inten- 
Hlements | der Linien| linge | sitét |} Elements der Linien 
| 
Calcium | Indigo | 4455,2| 5 | Cer Gelb | 53925] 2 
4454.0} 1 | 5352.0} 1 
eet | Grin |5330,0/ 8 
4495,0| 1 | edt 
4407,7| 5 | pee 
4407,0| 5 | 5187,0) 3 
4393.0| 4 5161,0) 5 
4389,4| 4 | 5079,0) 3 
4384,7| 4 5072.0) 4 
er 4970,0| 5 
4379,1| 4 
4918, 04 2 =| Blau | 4713,5) 2 
4306,5| 3 4628,0| 1 
4302.3] 1 4624,0| 5 
4298.5| 38 4605,5| 5 
4989.4] 2 4594.0] 3 
4989.5| 2 | 4582,5| 5 
4974.5| 5 | 4578,5| 5 
4271,5| 5 4572,5| 1 
425391 5 4564,5| 5 
4949.8) 4 | 4562,0| 1 
4947.5) 5 4560,5| 2 
Violett | 4237,5} 5 Indigo | 4539,5| 2 
4933,0| 5 4527,5| 2 
4226.3] 1 4526,5| 1 
4215,3| 2 4523,0| 2 
4192.5] 5 4486,0) 5 
4188.5| 4 | 44825 | 5 
4143,0| 4 4479.0| 5 
4131,5| 4 44715 | 2 
4098,0| 5 4467,0| 5 
4095,5| 5 4462.5| 5 
4091.8] 5 4459,5| 1 
4077,0| 8 4448.5 | 3 
3968,0| 1 4443.5] 8 
4428,0| 2 
ae 1100 3 
4410,0| 5 
Cer 1°) Gelb |5654,0| 5 4398.5) 5 
5600,0| 5 4391,5| 2 
5564,0| 5 4385,5| 2 
5511,0| 2 4382.0) 2 
5472.0] 3 4365,0} 5 
5467,0| 4 4296,0) 1 
5463,0| 5 4289,0| 1 
5408,5| 2 4185,5| 3 


XIV. Chemische Analyse. 


TOE EE 


Namen des 
Hlements 


Farbe 
der Linien 


Wellen- 
lange 


Inten- 
sitat 


Namen des 


Elements 


Farbe | Welten. Inten- 


der Linien 


lange 


sitit 


Cer 


Chrom !1) 


Eisen +?) 


Indigo 


Gelb 


Griin 


Blau 


Indigo 


Roth 
Orange 


DS Overs yw 


DONMNMNMPNY We oo eM ONMNMNNH REP BY He eB rt Ok OT OF OT ot 


Gelb 


Griin 


6023,0 
6019,1 
6007,5 
6002,1 
5986,2 
5984.2 
5982.8 
5976,1 
5974,6 


5761,9 
5708.3 
5681,4 
5661,5 
5657,6 
5654,4 
5623.2 
5614.5 
5601,7 
55972 
5591,2 
5585,6 
5574,9 
5571,7 
5568,5 
5505,9 
5500,5 
5496.6 
5486,8 
5454.7 
5445 9 
5428 8 
5404,8 
5403,1 
5396,1 
5392.3 
5382.3 
5370,5 
5369,0 
5366,5 
5364,0 
5361,9 
5352.4 
5348.6 
5340,2 
5339,2 
5327,3 


RO RO CO 00 CD FCO CO DO DO DD RA ee ee CO Co DD EE DO EE DO Es G9 0D PPR RR AB op 


eee GG 


XIV. Chemische Analyse. 


Namen des | Farbe der | Wellen- |Inten// Namen des | Farbe der | Wellen- |Inten- 
Elements Linien linge | sitiit}/ Elements Linien lange | sitit 
Eisen Grin ~ 5328-4) 2 Eisen Bhaumene (0craumen 
5315,9| 2 4706,5| 5 
5306,5| 3 4690,8| 3 
5301,5| 3 4653,4| 3 
5282.6] 2 4632,0| 3 
5280.9] 3 4610,6| 3 
5269.5) 1 4602,6| 4 
5268,5| 1 4591,9| 3 
5265,8| 2 Indigo | 4528,0| 3 
5262,4) 4 £44 7 
5232,1| 1 4404.9} 1 
5226,2| 1 4382.8] 1 
5207,6| 3 4343.1] 3 
5203,7| 3 4325.2| 1 
5201,5| 4 4314.6| 3 
5194,1] 38 4307,2| 1 
S191,7| 2 4298,5| 4 
5190,5| 4 4293.9| 4 
1711) 4 4286.01 4 
5168,3) 3 A213 
5166,7| 2 4260,0| 2 
5161,6| 4 4250,5| 1 
5138,6| 2 4249.8) 1 
9107,0) 3 4947.5) 4 
See Violeten| 42355 eae 
5051,0| 2 
4233.0] 3 
5049.4] 2 
4226,8| 5 
5041,2| 3 
4991.7] 5 
5040,1] 3 
42183] 5 
5005,2| 4 
00201 & 4209,9| 5 
me 4201,5| 2 
4993.3] 5 
, 4198,0| 1 
4990,3| 4 mae 
’ 4191,2| 2 
49883] 5 
. 4187,2| 1 
4956,7| 1 
, 4186,7| 1 
4923,1| 3 diets 
4919,8| 1 
4177,0| 4 
Blau | 49182] 2 4153,8| 3 
4890,4| 1 4151,5| 4 
4877,4| 38 4148.6] 4 
4871,3| 2 4143,1} 1 
4870,5| 2 4133,9| 2 
4859,2| 4 4131,5} 1 
4788,6| 5 4117,8) 2 
4785,8| 5 4071,0] 1 
4709,4| 5 4062,9|) 1 


830 XIV. Chemische Analyse. 

Namen des | Farbe der | Wellen- |Inten/| Namen des | Farbe der | Wellen- |Inten- 
Hlements Linien lange | sitét|/ Elements Linien lange | sitat 
Eisen Violett | 4045,0| 1 Erbium Gelb <1) 5477 2ia 

4004,7| 3 (und (Erb.) | 5476,0} 2 
Yttrium) 5473.51 4 
Erbium Orange | 6434,0} 2 5468,0} 5 
(und 6230,01. 0 5465.5 1 
Yttrium) **) 6223,0;) > 5437,0} 4 
(Erb.) | 6218,0| 2 5401,5|] 1 
6199°0:)54 Grin 
(Erb.)| 6190,0] 2 {/ 5352,5 4 
6179,0| 3 (Erb.) {| 5845,5| 4 
6164,0| 3 |\5335,0] 3 
(Erb. u. {| 6148,0} 2 5287,5| 4 
Yttr.) |} 6131,5| 1 5269,0| 4 
6112.5) 5 5264,0| 4 
6106,0) 5 5261,0| 4 
6094,0| 5 5239.0| 4 
6088,0| 5 (Erb. u. {| 5205,0| 2 
6071.5) 4 Yttr.)._\|5200,0 | #2 
6053,0) 4 5195,0| 4 
6038,0} 3 5134,5| 5 
6019,0| 8 5126.5 | 4 
(Erb. u. {| 6003,0] 2 51210| 2 
Yttr.) 1|5988,0} 2 5117,5| 3 
(Erb.) |5982,5| 4 (Erb. u. me, ; 
(Erb. u. Fou O| 4 Yttr.) a 
Yttr.) ~ 149815] 4 
Gelb 157065] 4 4971,0) 4 
5661,0 i (Erb.) 4935,0 A. 
5646,0| 4 Blau 
5641,5| 4 
5629.5 2 Gane ets 
5604,0| 4 Yttr.) : 
4854,0} 1 
5594,0| 4 
4845,0| 5 
5588,0| 4 ; 
4842.0] 5 
5580,5 | 2 
4839,0| 5 
5576,0| 4 4899" 
5567.5 | 4 iN eae es 
(Erb.) | 5555.5 | 3 Ceara pear a 
5544,0| 3 : 
4670,0| 4 
poe ae 4643.0| 2 
5527,0| 1 ; 
5522,0| 4 Indigo | 4505,0]° 4 
5509,0| 3 4422.0] 2 
5502,0| 4 4397,0| 4 
5496,5| 2 (Erb. u. 


XIV. Chemische Analyse. 3831 
Namen des | Farbe der | Wellen- |Inten-// Namen des | Farbe der | Wellen- |Inten- 
Elements Linien lange | sitét|/ Elements Linien linge | sitiit 
Erbium | Indigo | 4857,5| 3 | Kalium!*)| Gelb | 5829,0) 1 
(und 4309,5| 1 5802,0)} 1 
Yttrium) Violett |4236.5| 3 Syme aanitag 
4176,5| 2 Griin | 53838,5| 2 
2167-0) °3 5322,5| 2 
4142.5) 3 j 
41970] 3 Blau | 4827,0] 3 
4102.5) 3 Indigo | 4809,5} 4 
Gallium?*)} Violett | 4170,0 Kobalt?*) | Orange |6142,5] 3 
4031,0 6121,2) 3 
6003,5| 2 
Germa- Orange | 6336,0 Gelb (5482.41 4 
nium 4°) 6020,0 | s. stark 5459.0 S 
5832,0 |. stark 5443.0 3 
Grin | 5255,5 5368,0) 3 
5228.5 DOOA oO lae 
5209,0 Doo oo leaa 
5177,5 ae 
5134.0 53901,2| 3 
5131,0 Griin | 5342,6| 5 
Blau | 4813,0 5342.1) 5 
4742.0 9279,6 3S 
A4684,5 |schwach ade 5 
Indigo | 4291,0 |sehwach means é 
4260,5 schwach 2930 () 5 
Violett | 4225,5 5212,0| 5 
ere taste Blau | 4867,0| 1 
0 
Gold !®) | Orange | 6276,5| 2 ee: : 
5960,0| 3 4791.7 1 
5955,0| 3 4778,7| 1 
Gelb | 5836,0| 1 4748,5| 4 
Gein —+5280,0| 1 eres as 
: Shenk 
Blau | 4792,0| 3 GSTS gb EE 
Kupfer ?° Fe: VOD 1 Oph ee 
Indium !") | Orange | 6193,0 ea eee 6218.3 5 
| Seyi Gelb |5781,3] 2 
Blau-}4531,5) 3 5700,4| 1 
4509,5| 1 Griin | 5292,0) 2 
Violeté | 4101,0 SPA Mah 


332 XIV. Chemische Analyse. 
(cin nnsd enn ener AE Se 
Namen des Farbe Wellen- |Inten-|| Namen des Farbe Wellen- Inten- 
Elements |der Linien | linge | sitit || Elements | der Linien| linge | sitat 
| = 
Kupfer Grin 51526 1 Mangan Blau | 4753,4| 1 
5104,9| 1 4738,0} 3 
59011,4) 4 4729,0| 3 
4955,5| 3 4726,0| 3 
4932.51 3 4708,7) 3 
Blane) 49115473 Indigo | 4503,5] 5 
4703,0] 8 4501,2] 2 
4650,7| 8 or : 
Indigo | 4275,0) 3 4491.0 5 
Lithium?")| Roth | 6705,2| 1 4489,5| 3 
4478,9| 5 
Orange 6102,0 3 4472.4 2 
Blau | 4602,7| 1 4470,5| 2 
4464,0| 3 
Magne- Gelb 5527,4 ih 4461.5 3 
sum**) | @rin |5183,0] 1 4461,0] 3 
olyZ.07 4459.8} 5 
5166,7| 1 4457,7| 3 
Blau | 4708,5/ 8 pete OS 
4586.5] 3 4457,0| 5 
a 4456,2| 5 
Indigo | 4481,0] 3 4455,5| 4 
Mangan 2*)| Orange | 6020,7| 1 pre: : 
eee 4450.4] 3 
6012 519 t 4436 4 3 
§ Gelb |5515,6] 5 4435.3] 5 
5443,0] 5 4414,7| 2 
5419,5| 3 4280.5] 3 
5412,4| 8 4265,0| 3 
5406,5) 5 4258,2| 8 
Deen hes Violett | 4234,8| 1 
J 4227,0| 1 
5376,6| 3 a 
5359.0| 4 4083,5| 3 
: 4083,0] 5 
Grin 4/5340:2] 3 4079,6| 3 
9254,1| 4 4062.9| 5 
5233,6| 4 4054.4 3 
0195,2 4 4048.1 3 
Blau | 4822.8} 1 4040,5| 3 
4782.6} 1 4033,9| 5. 
4765,8] 5 4032,8| 5 
4764,7| 1 4031,7] 3 
4761,5) 1 4029.4] 2 
4760,7| 5 3988,0| 5 


XIV. Chemische Analyse. 333 


Namen des Farbe Wellen- [inten Namen des Farbe Wellen- |Inten- 
Elements | der Linien| linge | sitéit|} Elements | der Linien| linge | sitat 
: 
Molyb- | Orange | 6029,0| 1 Nickel Griin =| 5175,6} 5 
din ?*) 5887,5| 1 51683] 5 
: 5856,0| 2 9155,1) 5 
Gelb |5791,0] 3 ees 
‘ 5142,0| 5 
5750,0/] 3 ’ 
5136,8| 5 
5687,5| 3 
{ ; SIA O13 
5649,0| 4 
nay’ 5099,7| 5 
5631,0| 4 ’ 
PEAR 5098,5| 5 
5569,0 it 
A), 5080,6| 5 
5540,0] 5 
a] é AC Ae 
D0el,o] 1 ) 
¥ : 5034,6} 3 
5505,0} 1 50165 3 
5360,0| 4 pe 
R 4983,3] 5 
Griin | 4979,0| 5 4979,6| 5 
Blau | 4867,5| 4 4935,1| 3 
4829,5| 4 Blau | 4917,6] 3 
4818,0| 4 4903,9| 3 
A757,5| 4 A4872,9) 1 
4730,5) 4 4865,3| 1 
4706,5| 4 4854,7] 1 
Indigo | 4536,0| 4 4830,2) 5 
AAT 4828,4| 5 
4475,0| 4 ’ 
4425 4785,8| 2 
4433,5| 4 ’ 
r 4755,0| 5 
4411.5} 4 ’ 
AUN On Ghee 
4380,5| 4 464701 5 
4326,0| 4 647, 
7 DAT sy lees) Indigo | 4401,7| 5 
Natrium?°)| Orange | 6160,0| 2 || Osmium?®")| Orange | 6460,0 
as ; Indigo | 4422,0| 4 
5889.0 1 Violett | 4260,0 
Gelb |5687,2| 38 Palla- Orange | 6129,0| 5 
5681,4) 3 || dium®*) | @elh |5694,0| 38 
Grin | 5154,8| 3 5668,0| 3 
5152.5] 8 pool Our iras 
4982,5| 4 5640,0| 4 
5618,0| 3 
Nickel ?®) | Orange | 6175,7| 3 5546,0| 3 
6115,3| 4 5542,0| 3 
6107,5| 4 5394,0| 2 
5892,0| 1 5361,5| 4 
qa.) 4 Grin | 5345,0| 4 
Gelb | 5475,9| 3 5312,0| 4 
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XIV. Chemische Analyse. 


SSS RISE ROPES TS SS PR RE RE OR ESE SNES 


Namen des 
Elements 


Palladium 


Platin ?°) 


Queck- 
silber °°) 


i 


Farbe Wellen- |Inten-| Namen des Farbe Wellen- |Inten- 
der Linien | linge | sitiit|) Elements | der Linien| lange | sitit 
Griin | 5295,0] 1 | Quecksilber| Gelb |5460,5) 1 
5257,0| 4 5426,0| 2 
5233,5] 2 5364,5| 4 
ae 5 Griin | 5278,5| 5 
5163,0 1 
e 5217,0| 5 
5116,5} 2 Sig 
5110,0| 2 5206,0/ 4 
i 5131,0} 4 
Blau | 4874,5] 3 |i, 4958,0} 3 
4817,0| 3 
Indigo 4473.5 8 Indigo 4358,0 1 
4278,0| 5 Violett | 4078,5| 3 
. 9 4047,0| 3 
Violett | 4212.5] 2 39820] 4 
Roth | 6522,0| 3 an * Bonen 
2 296 
Orange | 5963,5| 3 dium 22) eee a et 9 
Gelb | 5845,0} 4 6160,0| 3 
5837,0| 4 6070,0| 3 
ee Blau |4776,0) 4 
ine 4569,5| 5 
5475,5| 4 : 
5389,5] 3 Indigo |4551,0| 5 
5367,5] 2 . ono 0 |- 
530L5| 1 Violett | 4202,0|° 2 
5226,0| 2 4 Nira ey ete ee : K 
5198.0| 4 Silber °*) | Orange | 6036,0} 5 
5059,5 | 2 Gelb | 5656,0] 4 
Blau | 4879,0] 4 ee 
’ 5625,0| 4 
4851,5| 4 y 
4803.01 4 5622,5]| 2. 
’ 5610,5| 4 
Indigo | 4551,8| 2 5590,0} 4 
4498.2) 2 5568,0| 4 
4442,0| 4 5556,5| 5 
4389,4| 4 5551,5] 2 
4327,0| 4 5022,0| 4 
54865] 5 
Orange | 6151,0| 1 5470,0} 2 
5888,0} 2 5464,0| 1 
o871,0| 4 5423,5| 3 
Gelb | 5789,5] 1 5411,0| 5 
5768,0| 1 24015) 2 
5678,0} 2 Griin | 5299,0| 3 
5995,0| 3 1 


5208,7 


XIV. Chemische Analyse. 


=I 


O30 


Namen des Farbe Wellen- |Inten-|/ Namen des Farbe Wellen- |Inten- 
Elements | der Linien| linge | sitit|} Elements | der Linien| linge | sitat 
~ Silber Blau | 4874,0| 2 Tellur Gelb | 5852.0] 4 
4606,5| 4 5825,0| 4 
i 5805,5| 4 
Indigo | 4475,0| 4 B7810| 3 
Stron- Roth | 6550,0| 4 5755,0| 1 
tium °°) 6501,5| 2 5741,0| 5 
Orange | 6407,0| 1 ee 
6387,0| 3 616 0 A 
6380,0) 4 5740) 9 
5970.5) 6 ee te 
‘ 5488,0| 3 
Gelb 5850,0|} 5 5477.5) 3 
5540,0| 3 5447.5] 2 
5533,5| 2 54085 | 4 
5522,5) 2 5366,0| 3 
Sets Grin | 5310,0] 3 
5480.0 1 5299,0| 5 
: 5217.0) 2 
Griin | 5256,0| 2 5172,0| 5 
5238,5| 1 5152.0| 3 
5228,5| 3 5133,0| 5 
5225,5| 3 5104,5| 3 
5223,5| 3 5035,0| 4 
9 4 
oe 9 Blau | 4895,0| 5 
: 4866,5| 4 
Blau | 4876,0| 3 4832.0) 5 
4872,0| 3 4785,0| 5 
4831,5| 3 4603,5| 4 
4812,0) 3 
4783,5| 3 . 
4740.5) 3 Thallium®*)| Orange | 5947,5| 3 
A4721,0| 3 
iors) cab | 50080} 
Indigo | 4305,5| 1 5412,5 4 
Violett | 4226,3| 3 de : 
AZo) 2 iis 
4161,0) 3 Grin |5152,5| 2 
4078,5| 1 5085,0| 4 
5078,5| 3 
Tellur ee} Orange 6437,0 1 5053,0 3 
6012,5| 3 4945,5| 4 
5973,0| 1 
5935,0| 2 Blau | 4892,0) 4 
5856,5| 4 4735,5]} 3 


336 XIV. Chemische Analyse. 
a 
Namen des Farbe Wellen- |Inten-/ Namen des Farbe Wellen- |Inten- 
Elements | der Linien| linge | sitit|| Elements | der Linien| linge | sitat 
Thorium **)} Gelb |5698,5] 5 Titan Gelb }5511,9) 9 
5640,0] 5 5502.8] 2 
5537.0} °3 5488,9| 2 
5446,0| 3 5486,8| 3 
5374,5| 3 5480.2] 2 
5 
Blau |4919,0! 3 pt : 
4863,5| 3 , 
5470.5] 4 
Indigo |4392,5/ 1 7 5448.0! 38 
4381.5} 1 5445.8] 4 
4281,0| 1 5428,6] 2 
4277,5| 2 5425.01 3 
49729,5 1-3 5417,9| 4 
5408.6} 2 
Dian ®")) |) Roth-16555,7| 4 5403,11 3 
6542.8] 5 5396,1] 2 
6260,2| 2 5380,2| 3 
6257,4| 1 53688] 2 
6220,9| 3 5350,5 | 2 
oes . Grin /|5336,8] 1 
6090,4| 2 5296,7) 1 
6083,2| 3 5295,5| 3 
6064,5| 2 peo ae 
5998,7| 2 5282,8] 1 
5978,0| 1 Sele 
5965,3| 1 5267.2) 4 
5951,8| 1 5265,0 | 2 
5921,5| 3 5262,9| 4 
5918,9| 3 BeoU 0 
5890,0] 1 5255,0| 4 
5865,3| 1 a is 
5246,3| 2 
Gelb |5738,0| 3 5238,5| 2 
5714,0| 4 5226,0] 3 
5701,5 | 5 5228.0 load 
5688,5 | 2 Be Ui ae 
5679,0] 3 5209.5} 1 
o0(t4| 1 5205,5| 3 
5661,5] 1 5200.5] 8 
5647,0| 4 5192.3) 4 
5643,0| 1 5188,373 
5629,0| 5 5185,1} 3 
65972 1 5173, Q.aae 
5564,6| 3 Behe ee 
5513,4] 1 HISTO 


XIV. Chemische Analyse. 


nnn EE 


Namen des 


Farbe Wellen- |Inten-| Namen des Farbe Wellen- |Inten 
Elements | der Linien| linge | sitit|| Elements | der Linien linge | sitit 
Titan Griin |5147,0| 3 Titan Blau |4899,3.) 2 
5144,5| 2 4884.5] 1 
5128,6| 1 4873,0] 4 
5126,6| 4 4869,0| 2 
SLT oe 1 4867,5| 2 
5118,0) 2 4855,0| 2 
5108,6| 4 4848,0| 3 
5102.4] 4 4840,0] 2 
5086,5| 2 4835,0| 4 
5076,5 | 4 4819, 2 
5071,8| 4 4804,3} 1 
5065,5| 4 4797,5| 4 
5064,4] 1 4791,6| 2 
5061,3| 3 4779,0| 3 
5052,3| 3 4758,5| 1 
5043,4| 3 4757,0| 1 
5039,2| 2 4741.8] 2 
5038,0| 2 4722.8] 2 
5035,6 |. 1 4709,0| 2 
5024,8] 3 4698,0| 2 
5023,8| 3 4690,6| 2 
5021,2| 3 4681,5| 2 
5019,4| 2 4666,5| 2 
5015,3 | ,2 4656,0} 1 
5013,3 |) 1 4644,0| 4 
5012,2| 4 4638,8| 1 
5006,6} 1 4629,0] 3 
5001,0] 4 4623,0| 2 
4998.8) 1 4616,7| 2 
4990,3) 1 4571,5) 1 
4988,3| 3 4563,2| 2 
A4981,0| 1 4555,3 | 3 
ae he Indigo |4551,8| 3 
4975,2| 4 9 

x 4548,9 | 1 
4972,2| 5 Bell ae 
5 4543,5| 3 

A49607,7| 5 : 
: 4535,5| 1 

4964,5| 5 A 
: 4532,0| 1 

4947,0|] 5 y 
: 4526,1| 1 

4937,2| 2 O41 
4521,9) 3 

A927,5| 2 : 
: 4517,5| 3 

4925,0| 4 Sey 
4511,5|] 3 

4920,8) 3 : 
4919.0! 3 4500,7| 1 
’ 4496,1} 2 
Blau | 4913,2| 38 4481,0| 3 
4911,3| 3 4468,5| 1 
4903,9 | 3 4457.5] 2 

: 22 


y. Buchka, Physikalisch-chemische Tabellen. 
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XIV. Chemische Analyse. 


a 


Namen des 
Elements 


Farbe 
der Linien 


Wellen- 
lange 


Inten- 
sitit 


Titan 


Uran **) 


Indigo 


Violett 


Orange 
Gelb 


Griin 


44550 
4452.5 
4449 5 
44.46,5 
4443.0) 
4426,8 
4417,8 
4411,0 
44.03,0 
4398.5 
4393.0 
4337.5 
4323, 5 
43200 
4318.0 
4313.5 
4312.5 
4307,5 
4305,0 
42.99, 0 
42.950) 
4293 8 
4290,7 
4287.0 
4282.0 
4273.0 
4263,0 


4236.5 
4185,0 
4171,0 
4163,0 


5913,0 


5619,0 
5579.0 
5562.5 
5527,0 


5509.0. 


54938,5 
5481.5 
5479.5 
5477,0 
5474.5 
5384,0 


5027,0 


DO OUST OURS OU OTR DD OU OT OT OT OT DI SH 0 DDE pO DO DO DO 


(i OS) | SS) 


CW Wm meee ee co WD DO 


Namen des Farbe 
Hlements | der Linien 
Uran lau 
Indigo 
Vana- Orange 
dium °°) 
Gelb 
Griin 
Blau 
Indigo 


Wellen- 
lange 


B 4731,0 


4723.0 


4543.0 
4472.5 
4393.5 
4374.0 
4362,0 
4340.5 


6240,5 
6134,4 
6119,0 
6109.5 
6089,0 
6080,0 
6039,0 


5786,0 
5725.0 
5706,0 
5702.5 
5697,5 
5668.0 
5626,0 
5622.5 
5414,0 
5401,0 


5240,0 
5233.0 
5195,0 
5191.5 


4881,0 
4874.5 
4864.0 
4851,0 
4843.0 
4831,5 
4593.0 
4585 0 
4579.0 
4576.0 


4459,0 
4407,5 
44.06,0 
4400,5 


Inten- 
sitit 


rPAcoco Ce DO tO 09 


OUR PO CUCTHR CO OT OD OTR OO OD BB oO to BPOWWWNMWO PRE RP ae he pe pA oo 


XIV. Chemische Analyse. 339 
Namen des Farbe Wellen- \Inten-| Namen des Farbe Wellen- |Inten- 
Elements | der Linien | linge | sitit || Hlements | der Linien| lange | sitat 
Vanadium | Indigo |43895,0} 3 | Wismuth | Blau | 4705,0) 5 
4389,0| 2 4691,5| 4 
4384,0| 1 4560,0| 2 
eee Indigo | 4339,5| 4 
4352.5} 5 8 ne 
: 4327,5| 4 
4340,5| 5 Ae 
O« : rv 4302,0 3 
4332,5 o 4959.5 2 
4329.5] 5 , ee 
4310,0; 5 Violett | 4119,0| 4 
4297,0| 4 4084,5] 5 
4202.57 5 
4983.5| 5 Wolt- Gelb | 5805,0) 4 
4277.0} 5 ram *') 5738,0N53 
4972.0] 4 5648.0} 4 
4268,5| 4 | 5631,5) 9 
bo lo.0 ae 
Wis- Roth |6599,0| 4 a a er : 
th £9 or 2 ol o t 
ees Baga. © 5068.0! 3 
Orange | 6129,0) 2 5053,0| 1 
6056,5| 2 5014,0| 3 
6050,0| 4 5007,0| 3 
6038,5| 4 4981,0} 4 
Sie Blau | 4887.5) 2 
Gelb |5816,0| 3 || 4842.0] 1 
5716,5| 2 4680,5| 5 
5655,0| 4 4660,5| 5 
5553,0| 4 4659,5| 5 
5450,0| 2 Indigo | 4302,0| 3 
5396,5| 4 4295,0| 3 
Grin | 5270,0| 2 4269,0| 3 
5208,0| 1 
5201,0| 4 || Zink*?) | Orange | 6362,5| 1 
5143,5| 1 6102,0| 1 
5123,5| 1 6022,5| 2 
5090,0] 5: 5893,5| 2 
5077,5| 4 Gelb |5816,0| 4 
ey (hee 5756,0| 5 
aoa © 5745,0| 5 
Blau | 4905,0] 4 5608,0) 4 
4796,5| 4 5577.51 4 
4752.5] 5 5563,0) 4 
4730,0] 5 5465,5| 4 
4722.0] 1 5436,0 | 95 


340 XIV. Chemische Analyse. 
ee es ea 
Namen des Farbe Wellen- |Inten-/ Namen des Farbe Wellen- Inten- 
Elements | der Linien| lange | sitit|| Elements | der Linien lange | sitat 
Zink Griin 97 53836,015 Zirko- Orange | 6343,5| 3 
5249,5| 4 nium **) 6310,0; 3 
5233,0| 4 6140,5) 1 
5188,5| 4 6132,5] 3 
5121,0| 4 6127,0| 1 
9074,0| 4 
50480) 4 Gelb | 5384,5| ~4 
4971,0| 4 5349.5) 3 
9 et . 
pte Grin | 5190,5| 3 
Blan ys Otd At 
4878,0| 5 | Blau 4815,0| 1 
4865,0| 5 A4771,0| 1 
4809,7| 1 | 4738,5| 1 
4721,4| 1 | 4709,5| 1 
4679,5| 1 4686,5| 1 
Zinn **) | Orange | 6452.0] 1 Indigo | 4497,5) : 
Gelb | 57980) 1 he 
5630,0| 2 eel 
2 4380,0) 4 
5588,5| 1 ann. 
4370,0| 4 
5962,5| 1 2 ! 
4360,0| 4 
5368,5 5 4949 0 4 
5847,5| 4 ps 
3 4241.5) 4 
Griin_ | 5332,0! 2 
5289.5] 5 Violett | 42285) -4 
5224,0| 4 4209,5| 4 
5100,5| 3 4209,0| 4 
SORE Vir ed | 4155,0) 2 
4923,0| 4 4149.0 | 2 
4858,0| 3 
4584.5] 2 
Indigo | 4524,0/ 1 
Delieso. lla. 190, *) Ila; 161he 4) 1b, 9849. *) Ib, 899. *) ILb, 511. 
) Ib, 489. 8) Ilb, 249. oy DL bye 2040 eae eri a5. ™) cil; 3047 ely, one 
Sell, 1 fue 49 Ff. 14) IU, 221) 45) Tha. 600: cL: HOT se. 2 LTE oe 22) UD boasG: 
eile 93~ 7*) Ib, 687. 21) 0b, 2194 *) 1kb, 411 £7) Ty 233. 8 iL aoe. 
2°) Ib, 118 £. ell 494) 3%) TU 917: ell g8 16.2?) Le 767 2°) Ib, S363 
ety IL by 238. lib, “766. **)..11b, 2830, oat, 716. °*) Eb eso: 38) Ti a, 692. 
i) a, 554. *8) TIT, 680. 9) TIT, 703. 4%) Ia, 226. 41) TIL, 633. 42) IIb, 457. 


“*) IIa, 640. 


Anm. 
B. 1887. 2134 bis 2171; 
3. 44 ff.; Schottlande 


) a, 613. 


Zu den Spectren der seltenen Erden yv 
G. Kriiss, Ann, 265. ites 
r, B. 1892. 569 ff. 


ergl. Kriiss und Nilson, 


Zeitschr. f. anorgan. Chemie 


XIV. Chemische Analyse. 341 


3. Wellenlingen der Spectrallinien der Metalloide. 
In Zehnmilliontel-Millimetern (vgl. Schellen, Spectralanalyse, I, 311 ff.). 


SS BE SETS AC SSA 57 PE ESS 


Namen Wellen- Namen Wellen- Namen Wellen- 
des Klements lange des Hlements lange des Hlements lange 
Argon }) 4879,1 Brom 5299 Brom 4288 
4847,1 5292 AQ4A1 
4765,0 5263 4228 
4735,3 5250 4198 
4725,6 5225 4181 
59220 4142 
Bor ?) 3450,1 5216 
2497,0 5187 Chlor *) 6730 
2496,2 5180 6692 
5168 6665 
Brom °) 6862 5150 6645 
6628 5122 6108 
6576 5106 5952 
6555 5092 5934 
6357 5054 5788 
6158 5035 5716 
6151 5010 5685 
6131 4990 5674 
6128 4982 5640 
5868 4960 5601 
5827 A945 5OEE 
5824 4932 5540 
5792 | A924 5DD30 
5739 4868 5460 
5722 4852 5444 
5712 A847 5422 
5696 4818 5385 
5662 A807 5346 
5626 4787 5325 
5622 A778 5274 
5598 AGL 5212 
5566 A746 5205 
5002 4736 5180 
5515 4730 5176 
5502 A721 5161 
| 5492 A706 5160 
5446 4695 5150 
5436 4680 5148 
5428 A676 5101 
5422 4644 5099 
5391 ; 4625 5077 
5383 4543 5066 
5326 4365 5044 


342 XIV. Chemische Analyse. 
SESS SELLS A TSS FSSC TS SS 7 SEES SSS I A SES APTS 


Namen Wellen- Namen Wellen- Namen Wellen- 
des Elements lange des Elements linge des Hlements lange 
Chlor 5006 Fluor 6770 Jod 5482 
5004 6405 5468 
4998 6400 5460 
4974 6340 5441 
4948 6230 5422 
4942 5402 
4930) Jod °) 6861 5377 
4924 6825 5365 
4907 Pease 5339 
4899 6690 5330 
4825 0640 5314 
4814 ot 5292 
4800 oe 5262 
4790 6339 5257 
4786 6292 5235 
4782 nen 5218 
4778 Pay 5209 
4777 o169 5176 
4765 Ne 5166 
4749 6131 5150 
A711 ae 5138 
4650 6073 5107 
4634 ues 5102 
4615 5956 5064 
4590 ee 5047 
4579 ee 5028 
4574 Tae 4990 
43.46 oe 4972 
4338 a 4960 
4310 oi) 4946 
4293 oe 4922 
4280 tae 4886 
4277 5739 4853 
4258 he 4838 
5705 ie 
Fluor °) 7490 5696 A809 
74.00 5683 ee: 
73.40 5649 
7140 5632} Kohlenstoff %) | 6583,0 
7040 5620 6577,5 
6920 5607 5694.1 
6910 5600 5660,9 
6875 5558 5646.5 
6860 5530 5638.6 
6855 5511 5379.0 
6835 | 5499 5150,5 
6780 5494 5144.2 


XIV. Chemische Analyse. 343 


Namen Wellen- Namen Wellen- Namen Wellen- 
des Klements linge des Hlements linge des Hlements linge 
Kohlenstoff | 5133,0|| Phosphor 4422 Sauerstoff 4588 

4266,0 4180 AAT 
Phosphor’) | 6505 | Sauerstoff) | 6452 se 
6457 6170 ae 
6433 6118 4450 
6370 5340 ive 
6200 5315 1418 
ae Soe 4416 
6100 5190 Aa 
6071 5178 4398 
6057 5163 1367 
6043 5161 eee 
6032 5144 4348 
5990 4954 4347 
5964 4953 1341 
5601 4943 4334 
5589 4941 4327 
5552 4925 4390 
5540 4907 1318 
5500 4900 4317 
5486 4892 4278 
5480 4884 4962 
5462 4872 1243 
5452 4866 4190 
5420 4862 4183 
5402 4856 ALTA 
5381 4853 4158 
5308 4850 4149 
5337 4848 A147 
5306 A754 4136 
5284 A744 4126 
5243 4711 AN17 
5178 4706 4104 
4972 4705 4094 
4600 4699 4086 
4588 4698 A085 
4562 4690 4073 
4554 4677 4079 
4532 4675 4069 
4526 4662 : 
4503 4649 || Schwefel?°) | 6579 
4499 4648 6454 
4477 4640 6421 
4468 4639 6404 
4432 4600 6390 
4423 4596 6321 


344 XIV. Chemische Analyse. 


Namen Wellen- Namen Wellen- Namen Wellen- 
des Hlements lange des Elements lange des Elements lange 
Schwefel | 6309 | Schwefel | 5000 | Schwefel | 4329 
6290 4990 4317 
6152 4942 jj 4313 
6111 4924 4297 
6009 4922 4284 
5866 4902 4279 
5810 4884 4272 
5780 ” 4825 4259 
5667 4813 4255 
5657 4804 4242 
5650 ACOs, 4240 
5641 4777 4230 
5618 4768 4227 
5609 4762 4198 
5584 4734 4194 
5568 4723 4181 
5558 4718 4168 
5532 4694 4158 
5522 4690 4140 
© 3 
ee q077 1 Sitieitan {yan ee ig 
5473 4666 
: 9631,4 
5452 4661 eee 
5438 4654 asa 
ADB, 4G: 2528,1 
3) 632 
¢ 2523,0 
5338 4628 g 
: 9518.5 
5304 4613 | 2515.5 
5269 4608 oar 
2513,7 
5231 4596 : 
. 2506,3 
5218 4590 < 
2435,5. 
5207 4583 % 
© 2217,2 
5199 4578 Set 
2 2212,3 
5182 4560 mi y 
x we 2208,5. 
51438 4552 9199'°8 
5141 4523 ; 
5140 4485 || Stickstoff 1?) | 6602 
5124 4466 6482 
5110 4434 6480 
5096 4430 6376 
5068 4494 6358 
5044 4421 6341 
5036 4389 | 6288 
5030 4384 | 6249 
5024 4358 6165. 
5013 4350 | 6152 
5004 43.43 5950. 
5003 4336 5949. 
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a a ETE SSS 


Namen Wellen- Namen Wellen- Namen Wellen- 
des Elements | linge des Elements | linge des Elements | linge 
Stickstoff 5942 Stickstoff | 5071 Stickstoff 4506 
5932 5045 4500 
5930 5025 4496 
5929 | 5024 A490) 
5925 5016 A477 
5768 || 5010 4448 
5767 | 5007 A447 
5754 5005 4438 
5746 5003 4422 
5726 5002 398 
5711 4999 A247 
5709 4993 4238 
5686 4992 4227 
5681 4986 4214 
5680 | 4931 42.06 
5676 4895 4199 
5675 4894 4184 
5668 A880 4170 
5666 |) 4876 4151 
5660 4866 4147 
boo 4859 4142 
5549 4858 A141 
5541 A849 4130 
5534 4846 A101 
bool 4804 4097 
5528 4788 4094 
5524 4781 4080 
5495 A743 4038 
5479 4732 4000 
5462 4644 
5453 4630 Wasser- | Ha 6562,1 
5350 4629 stoft 1%) Hg 4860,7 
5341 4621 H, 4839,5 
5338 4618 Hs 4101,2 
5330 4609 H, 3369,2 
5319 4608 He 3388,1 
5179 4601 H, 3834,9 
5176 4600 Hy» 3797,3 
5172 4553 H, 3769,9 
5164 4551 H,, 3750;2 
5160 4544 H, 3734,1 
5152 4533 H, 3721,1 
5120 4532 H, 3712 
5098 4523 


1) Zeitschr. f. anorgan. Chemie, IX, 79ff., siehe auch im Nachtrag. *) III, 57. 
pulie, 9) Be Ae 9) 1 asic) die Gye ae 275, 8) Ta, 89) aso: 
2 ie 597 f. "11) IIa, 450. 22) ear, Be 18) 7, 369. 


Nachtrag. 


Nachtrag. 


Higenschaften des Argon’). 


HO a : : Dampfspannung 

Aggregat- | Gefrier- Siede- ai0 Ss Pe ae 

Sti i Kritische . Léslich 
eo tnn punkt De Stan t Druck ae ae keit 
licher Tem- 

peratur Grad Grad Grad Atm 
Farbloses | — 189,0)— 186,7 | Kritische | + 128,6 38,0 20,6 pine 
Beets | 1900|—186,8) en. | 139,6) 85.8) 10 eee 
Plemische 1 LO9,0)— 187 & 1210 |— 129,4] 35,8 19,09 120: 
Indifferenz | — 189,4 | — 187,3 Kaelin 129,38) 35,8 20,0 | 3,94 Vol. 

auese- jim Mittel/im Mittell Druck |— 129,6] 35,8 | 19,90 eee eS 
Das dae, |— 189,6|— 186,9|50,6Atm,|— 134,4| 29.8 see 
Bee kreon bei a; 135,1 29,0 bei "13,90: 
ist farblos, ae a 1b) 27.3 4,05 Vol. 
das feste Me — We oe: vee 
eine eis- oe ‘ - 
abhnliche, 139,1 23,7 sium dar- 
krystalli- gestelltes 

nische Argon, 
Masse, die 

bel wei- 
terer Teni- 

peratur- 

erniedri- 
gung weiss 
und opak 

wird. 


*) Zeitschr. f. anorgan. Chemie 9. 79 £. 


Die zwei Argonspectra)) 


Blau Roth Blau Roth 
Wellenlinge| "le? | Wellenliinge Inten-| Wellenlinge inten: | Wellenliinge aes 

7646 2 6407 9 
7506 4 Ga7t 2 
ES 3 6302 4 
7263 2 6281 2 
7056,4 10 6232 4 
6965.6 | 9 6210 | 6 
6842 2 6173 6 6173 6 
6754 6 6143 2 
6664. 6 6120 6 

6628 4 6099 4 


Nachtrag. 


a 


Blau Roth Blau Roth 
Wellenlinge Pia Wellenlinge eo Wellenlinge ae Wellenlange Bete 
6056 2 4579,5 6 
6045 3 4543.5 7 
6038,4 8 6038 8 4514 2 

5935 1 4509,5 8 4509,5 9 
5926 4 5926 4 4478,3 6 
5909 6 442.6,5 10 
5887 6 4422.5 10 
5858 4 4399.5 10 
5834 2 4376,5 a 
5803 1 4369 i) 
ov71 2 4348,5 10 
5746 6 4345 5 
5683 2 4333,5 o 4333,5 9 
5651 S) 4300,5 9 
5610 S) 42.99 J) 
5567 2 A277 5) 
5557 10 4272 7 4272 8 
5520 1 42.66 6 4266 4 
5501 2 4259.5 8 4259,5 9 
5496,5 8 4251,5 2 4251,5 3 
5456 6 42:28,5 6 
5444 2 4201 10 4201 10 
5421 4 A198 9 4198 9 
5258 6 4191,5 9 4191.5 g 
5222 7 4183 8 4183 8 
5185,8 10 4164,5 8 4164,5 4 
5165 9 4159,5 10 4159,5 10 
5140 10 4156,5 oy 
5065 10 5065 4 4131,5 3 
5012 2 5012 4 A105 8 
5007 9 4072.5 8 
4965,5 9 4965,5 4 4044 8 4044 9 
4938 10 4938 2 4033 1 
4879 10 4879 4 40138 8 
48475 f 3978,5 1 
4805 7 3967,8 3 
4763 ie 3948,5 9 3948,5 10 
4734,5 6 3943,5 5) 
4726,6 2 3931,8 5) 
4701,2 8 3928,5 9 
4656,5 5 3927,5 3 
4629,5 5 3915 ih 
4608 8 3904,5 8 
4594.5 2 3892 5 
4586,9 3875,5 2 


348 Nachtrag. 


Blau Roth Blau Roth 
Wellenkiinge| 2" || Wellenlange | "46" Inter | Wellenkinge | ten" 
3871,8 2 3544.5 Ff 
3868.5 | 8 35343 | 4 
3851.5 | 10 3520.5 | 3 
3845,5 1 3919,2 4 
835.5 10 3h S8a5.o8 B liasls Sule 
3827,5 2 + 8008,8 4 
3809.5 | 4 3490 10 
3803,5 it 3475,7 i 
3199.9 1 3453,5 1 
3780,8 9 3388 il 
Oidglao a 3092,7 5 
3770,5 2 3084,8 4. 
3766 8 3064,7 2 
3738,5 3 3042,7 3 
3729.8 | 10 2998.2 | I 
3718 4 2978,6 1 
3632,5 2 2942,7 2 
3631,7 il 2929,6 1 
3623,7 | 1 | 298302 | 1 
3622.8 | 1 | 27944 | 2 
3617,5 | 2 2734.5 | -2 
3605 > 3605 5 2707,2 0,5 5 
3587 | 10 2693.0 | 1 
3580,3 | 9 26612 | 2 
8575 9 9652.6 | 3 
BKGO 5 AiO) | -Bh6G8 | | ae feeaeao Boke 
3564 2 2571.2 | 2 
3962,8 1 2560,7 1 
3560 2 2484,9 ib 
3558.2 | 7 2438.5 | 2 
35D54,5 4 3554,5 6 2246,6 3 
B547,5 | 4 | 


1) W. Crookes, Zeitschr. f. physik. Chemie 16. ae Ake la Berthelot, C.r. 
(1895) 120. 797 und E. Dorn und H. Erdmann, A. 287. 


Spezifische Warme des Argon}). 
Das Verhiiltniss der spezifischen Wiirme des Argon bei konstantem 
Druck und konstantem Volumen, a aus der Schallgeschwindigkeit 


bestimmt, ist nach Rayleigh und Ramsay nach zwei verschiedenen 
Beobachtungsreihen — 1,65 oder 1,61. 


1) Zeitschr. f. anorgan. Chemie 9. 85 f. 
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